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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 


DECRETO 29 dicembre 2017. 


Graduatoria finale delle proposte ammesse a finanzia- 
mento, in esito alle risultanze delle valutazioni effettuate 
dall’ ANVUR. (Decreto n. 3749). 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE 
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA 


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante di- 
sposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di co- 
esione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regio- 
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 


Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relati- 
vo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 
della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce nor- 
me di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della 
Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di appli- 
cazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le ca- 
ratteristiche tecniche delle misure di informazione e di co- 
municazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati; 


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 
della Commissione del 22 settembre 2014 recante moda- 
lità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i modelli per la presentazione di informazioni alla Com- 
missione e le norme dettagliate concernenti gli scambi 
di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, 
Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi 
intermedi; 


_— 1- È 


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 
della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modali- 
tà di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, 
tra l’altro, i modelli per la relazione sullo stato dei lavori; 


Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della 
Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice eu- 
ropeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 
strutturali e d’investimento europei; 


Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della 
Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio- 
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi- 
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 


Visto 1’ Accordo di partenariato (AdP) di cui all’art. 14 
del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla 
Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione 
CCI 2014IT16M8PA001; 


Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della 
Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il re- 
golamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi 
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 


Visto il documento EGESIF_14-0017 - Guida alle op- 
zioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strut- 
turali e di investimento europei (Fondi SE); 


Vista la Strategia nazionale di specializzazione intel- 
ligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione 
europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costitu- 
zione di una filiera dell’innovazione e della competitività 
capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi 
competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del be- 
nessere dei cittadini; 


Vista la decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 
2015, che adotta il «Programma operativo nazionale ri- 
cerca e innovazione 2014-2020» (PON R&/) per il pe- 
riodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale 
europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle 
regioni in ritardo di sviluppo (LD); 
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Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati 
dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PON ricerca e 
innovazione 2014-2020 (Programma operativo nell’am- 
bito dell’obiettivo «Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione») con procedura scritta in data 30 mar- 
zo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale 
a sostegno dell’asse I del Programma e, in particolare, 
dell’azione I.1 (dottorati innovativi con caratterizzazione 
industriale); 


Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e successive modi- 
ficazioni ed integrazioni; 


Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, recante «Nor- 
me per il reclutamento dei ricercatori e dei professori uni- 
versitari di ruolo» ed in particolare l’art. 4 («Dottorato di 
ricerca») e successive modificazioni ed integrazioni; 


Visto il decreto del Ministero dell’istruzione dell’uni- 
versità e della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento 
dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di 
ricerca»; 


Visto l’atto delegato del PON R&I 2014-2020 ai sensi 
dell’art. 14.1 del RFSE per l’adozione dell’unità di costo 
standard per le borse di dottorato - Regolamento delegato 
(UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 re- 
cante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 
che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla- 
mento europeo e del Consiglio relativo al Fondo socia- 
le europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rim- 
borso da parte della Commissione agli Stati membri delle 
spese sostenute - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
L 15 del 19 gennaio 2017; 


Vista la circolare INPS n. 21 del 31 gennaio 2017 aven- 
te ad oggetto «Gestione separata - art. 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddi- 
to per l’anno 2017»; 


Visto il decreto del Ministero dell’istruzione dell’uni- 
versità e della ricerca dell’8 febbraio 2013, n. 45 «Rego- 
lamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati»; 


Vista la nota a firma del Ministro prot. 11677 del 
14 aprile 2017 relativa alle nuove linee guida per l’accre- 
ditamento dei dottorati; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri dell’11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di orga- 
nizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014; 
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Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 
2014, «Individuazione di livello dirigenziale non gene- 
rale dell’ Amministrazione centrale del MIUR» con cui è 
stata disposta l’articolazione degli uffici di livello diri- 
genziale non generale; 


Considerato che, a seguito del richiamato decreto mi- 
nisteriale di riorganizzazione degli Uffici come previ- 
sto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 98/2014, l’ufficio IV della direzione generale per il 
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della 
ricerca è preposto alla gestione dei programmi operati- 
vi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione 
europea e dei programmi relativi al Fondo aree sottouti- 
lizzate (FAS) e l’ufficio III della medesima direzione ge- 
nerale è preposto alla incentivazione della ricerca pubbli- 
ca e alla valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello 
spazio europeo della ricerca; 


Visto il decreto direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 
2017 di emanazione del bando «Dottorati innovativi con 
caratterizzazione industriale», Programma operativo na- 
zionale FSE-FESR «Ricerca Innovazione 2014-2020», 
asse I «Capitale umano», azione I.1 «Dottorati innova- 
tivi con caratterizzazione industriale», anno accademico 
2017-2018, riservato ai corsi di dottorato del XXXIII ciclo 
in fase di accreditamento dei dottorati da parte dell’ AN- 
VUR, ai sensi del citato decreto del Ministero dell’istru- 
zione dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2013, 
n. 45 «Regolamento recante modalità di accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione 
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, con 
scadenza per la presentazione delle proposte progettuali 
24 luglio 2017; 


Visto il controllo preventivo di legittimità del decreto 
direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 di cui all’art. 3, 
comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come modi- 
ficata dal decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 543, con- 
vertito dalla legge del 20 dicembre 1996, n. 639, della 
Corte dei conti, prot. n. 1748 del 17 luglio 2017; 


Visto l’esito positivo del controllo preventivo di re- 
golarità contabile del decreto direttoriale prot. 1377 del 
5 giugno 2017 di cui all’art. 6, del decreto legislativo 
n. 123 del 30 giugno 2011 e all’art. 33, comma 4, del 
decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014, del 
Ministero dell'economia e delle finanze, registrato ai sen- 
si dell’art. 5 del predetto decreto legislativo n. 123/2011, 
con il numero prot. n. 279 del 17 luglio 2017; 


Visto il decreto direttoriale prot. 1676 del 7 luglio 2017 di 
posticipo della suddetta scadenza al 7 settembre 2017, ema- 
nato per armonizzare la conclusione del procedimento di 
accreditamento dei dottorati da parte dell’ANVUR, ai sensi 


di ipcserc 
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del citato decreto del Ministero dell’istruzione dell’univer- 
sità e della ricerca dell’8 febbraio 2013, n. 45 «Regolamen- 
to recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi 
di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 
da parte degli enti accreditati» con i termini di cui all’art. 5, 
comma 3, e dell’art. 6, commi 2, 4 e 5 del citato decreto 
direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 di emanazione del 
bando «Dottorati innovativi con caratterizzazione industria- 
le» asse I «Capitale umano», azione I.1 «Dottorati innovativi 
con caratterizzazione industriale», anno accademico 2017- 
2018, riservato ai corsi di dottorato del XXXIII ciclo accre- 
ditati dall’ANVUR; 


Accertato in risposta all’avviso in parola sono state 
presentate al 7 settembre 2017, attraverso la piattaforma 
dottorati MIUR - Cineca, n. 717 domande di finanzia- 
mento per borse di dottorato aggiuntive; 


Considerato che, all’esito della verifica di ammissibi- 
lità eseguita dall’ufficio III, Incentivazione della ricerca 
pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell’ambito del- 
lo spazio europeo della ricerca, n. 609 domande sono sta- 
te ammesse alla successiva valutazione di merito; 


Visto l’art. 2 (Risorse finanziarie) del decreto direttoria- 
le prot. 1377 del 5 giugno 2017, comma 1 che recita «Le 
risorse, a valere sull’asse I «Investimenti in capitale uma- 
no» - azione I.1 «Dottorati innovativi con caratterizzazione 
industriale» del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno 
dei percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente de- 
creto, con riferimento all’anno accademico 2017-2018 ciclo 
XXXIII, ammontano complessivamente a euro 42.000.000 
(Fondo sociale europeo + Fondo di rotazione), di cui curo 
37.025.935 (euro 27.769.451 a valere sul Fondo sociale 
europeo ed euro 9.256.484 a valere sul Fondo di rotazione 
nazionale ) riservati alle aree in ritardo di sviluppo, ed euro 
4.974.065 (euro 2.487.033 a valere sul Fondo sociale euro- 
peo ed euro 2.487.033 a valere sul Fondo di rotazione nazio- 
nale) riservati alle regioni in transizione, nel rispetto di quan- 
to previsto dall’art. 70 del regolamento (UE) n.1303/2013 e 
dall’art. 13 del regolamento (UE) n. 1304/2013»; 


Accertato che a valere per le «Regioni in transizione» 
sono state presentate centoquarantasette domande di fi- 
nanziamento per borse di dottorato aggiuntive, di cui 
sedici non ammesse a valutazione e centotrentuno am- 
messe a valutazione ANVUR e, di queste ultime, venti- 
nove proposte escluse dal finanziamento per punteggio 
insufficiente e centodue proposte valutate positivamente 
ai fini dell'ammissione al finanziamento, per un importo 
complessivo di € 7.905.111,84 (Fondo sociale europeo + 
Fondo di rotazione); 


Accertato che a valere per le «Regioni meno svilup- 
pate» sono state presentate cinquecentosettanta domande 
di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive, di cui 
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novantadue non ammesse a valutazione e quattrocento- 
settantotto ammesse a valutazione ANVUR e, di queste 
ultime, centouno proposte escluse dal finanziamento per 
punteggio insufficiente e trecentosettantasette proposte 
valutate positivamente ai fini dell'ammissione al finan- 
ziamento, per un importo complessivo di € 28.913.695,20 
(Fondo sociale europeo + Fondo di rotazione); 


Visto l’art. 2 (Risorse finanziarie) del citato decreto 
direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017, comma 2 che 
recita «Il Ministero si riserva la facoltà di rimodulare la 
dotazione di cui al comma 1 sulla base degli esiti della 
valutazione delle proposte progettuali»; 


Ritenuto di finanziare tutte le proposte ammesse a fi- 
nanziamento (regioni in transizione e regioni meno svi- 
luppate) per un importo complessivo pari € 36.818.807,04 
(Fondo sociale europeo + Fondo di rotazione), capiente 
rispetto all’importo complessivo € 42.000.000,00 (Fon- 
do sociale europeo + Fondo di rotazione), di cui al cita- 
to art. 2 del decreto direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 
2017, comma 2, di cui € 28.913.695,20 (Fondo sociale 
europeo + Fondo di rotazione) per le «Regioni meno svi- 
luppate» e € 7.905.111,84 (Fondo sociale europeo + Fon- 
do di rotazione) per le «Regioni in transizione»; 


Vista la nota prot. n. 5588 del 13 dicembre 2017, con 
la quale I’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 7, comma 3 e comma 4 del citato decreto diretto- 
riale n. 1377 del 5 giugno 2017, al termine delle proprie 
valutazioni, ha fornito la valutazione delle proposte pre- 
sentate e i relativi punteggi; 


Vista la successiva nota ANVUR prot. n. 5799 del 
27 dicembre 2017, con la quale la stessa Agenzia, ri- 
spondendo alla richiesta formulata dal MIUR con nota 
n. 21300 del 22 dicembre 2017, ha confermato i punteggi 
assegnati alle proposte valutate; 


Ritenuto di formulare la graduatoria finale, sulla base 
dei punteggi assegnati dall’ ANVUR; 


Decreta: 


Articolo unico 


In esito alle risultanze delle valutazioni effettuate 
dall’ANVUR, la graduatoria finale dell’avviso «Dottora- 
ti innovativi a caratterizzazione industriale», risulta così 
composta: 
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a) Proposte ammesse al finanziamento 


N. Codice è Ateneo Punteggio 
1|DOT1318210 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 100 
2 DOT1328209 2 Università degli Studi di SALERNO 100 
3 | DOT1328517 2 Università degli Studi di SALERNO 100 
4 | DOT1328517 3 Università degli Studi di SALERNO 100 
5| DOT1748713 1 Politecnico di BARI 100 
6 | DOT1314013 1 Università degli Studi di MESSINA 100 
7 DOT1314013 3 Università degli Studi di MESSINA 100 
8 | DOTISZL6TY 1 Università degli Studi de L'AQUILA 100 
9| DOT1304141 5 Università degli Studi di CAGLIARI 100 

10 | DOT1328209 5 Università degli Studi di SALERNO 99 
11 | DOT1302947 3 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 99 
12 | DOT1302947 5 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 99 
13 | DOT1304453 3 Università degli Studi di CAGLIARI 99 
14 | DOT1304004 4 Università degli Studi di CAGLIARI 99 
15 | DOT1305191 5 Università della CALABRIA 98 
16 | DOT13C5393 3 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 98 
17) DOT1318210 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 98 
18 | DOT1302547 5 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 98 
19 DOT1748713 2 Politecnico di BARI 98 
20 | DOT1708221 2 Università degli Studi di CATANIA 98 
21 | DOT1353500 3 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 98 
22 DOT1304919 2 Università degli Studi di CAGLIARI 98 
23 | DOT1304453 1 Università degli Studi di CAGLIARI 98 
24 | DOT13C5773 ii Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 97 
25 | DOT1318233 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 97 
26 | DOT1318787 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 97 
27 | DOT1318925 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 97 
28 | DOT1349104 3 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 97 
29 | DOT1302947 1 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 97 
30 | DOT1302393 5 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 97 
31 | DOT1302R00 3 Politecnico di BARI 97 
32 | DOT1353941 3 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 97 
33 | DOT1329971 3 Università degli Studi di SASSARI 97 
34 | DOT1318799 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 96 
35 | DOT1349897 2 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 96 
36 | DOT1328059 1 Università degli Studi di SALERNO 96 
37 | DOT13C4050 4 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 96 
38 | DOT1302183 5 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 96 
39 | DOT1302947 4 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 96 
40 | DOT1412034 4 Università del SALENTO 96 
41 | DOT1314952 5 Università degli Studi di MESSINA 96 
42 | DOT1353500 2 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 96 
43 | DOT1353941 1 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 96 
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44 | DOT13SR6G7 3 Università degli Studi de L'AQUILA 96 
45 | DOT1339138 1 Università degli Studi del MOLISE 96 
46 | DOT1304233 1 Università degli Studi di CAGLIARI 96 
47 | DOT1329240 4 Università degli Studi di SASSARI 96 
48 | DOT1318787 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 95 
49  DOT1318210 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 95 
50 | DOT1328377 3 Università degli Studi di SALERNO 95 
51) DOT1628909 $) Università degli Studi di SALERNO 95 
52 | DOT1328517 4 Università degli Studi di SALERNO 95 
53 | DOT1302484 1 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 95 
54 | DOT1320519 1 Università degli Studi di PALERMO 95 
55 | DOT1353443 1 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 95 
56 | DOT1338191 1 Università degli Studi della BASILICATA 94 
57 | DOT1318991 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 94 
58 | DOT1318341 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 94 
59 | DOT1318758 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 94 
60 | DOT1318758 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 94 
61, DOT1318758 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 94 
62 | DOT1318023 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 94 
63 | DOT1328209 3 Università degli Studi di SALERNO 94 
64 | DOT1328059 2 Università degli Studi di SALERNO 94 
65 | DOT1302377 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 94 
66 | DOT1302781 5 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 94 
67 | DOT1302393 È, Università degli Studi di BARI ALDO MORO 94 
68 | DOT1629375 2 Università degli Studi di SASSARI 94 
69 | DOT1318131 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 93 
70) DOT1318449 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 93 
71, DOT1318742 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 93 
72, DOT1328528 4 Università degli Studi di SALERNO 93 
73 | DOT1412034 3 Università del SALENTO 93 
74 | DOT1308044 1 Università degli Studi di CATANIA 93 
75 | DOT1308044 4 Università degli Studi di CATANIA 93 
76 | DOT1308583 1 Università degli Studi di CATANIA 93 
77 | DOT1308583 2 Università degli Studi di CATANIA 93 
78 | DOT1308125 1 Università degli Studi di CATANIA 93 
79 | DOT1753918 1 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 93 
80 | DOT13A8031 2 Università degli Studi di TERAMO 93 
81) DOT1304455 6) Università degli Studi di CAGLIARI 93 
82 DOT1305904 2 Università della CALABRIA 92 
83 | DOT1318403 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 92 
84 | DOT1349551 1 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 92 
85 | DOT1349897 4 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 92 
86 | DOT1328377 1 Università degli Studi di SALERNO 92 
87 | DOT1328209 1 Università degli Studi di SALERNO 92 
88 | DOT1308487 4 Università degli Studi di CATANIA 92 
89 | DOT1314952 3 Università degli Studi di MESSINA 92 
90 | DOT1314952 4 Università degli Studi di MESSINA 92 
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Università della CALABRIA 
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Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Università degli Studi di CATANIA 

Università degli Studi di MESSINA 

Università degli Studi di PALERMO 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi di CAGLIARI 


Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 


Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di SALERNO 
Università degli Studi di SALERNO 
Università degli Studi di SALERNO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Politecnico di BARI 

Politecnico di BARI 

Università degli Studi di FOGGIA 

Università degli Studi di FOGGIA 

Università del SALENTO 

Università degli Studi di CATANIA 
Università degli Studi di CATANIA 
Università degli Studi di CATANIA 
Università degli Studi di PALERMO 
Università degli Studi di PALERMO 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi de L'AQUILA 
Università degli Studi di TERAMO 
Università degli Studi del MOLISE 
Università degli Studi di CAGLIARI 
Università degli Studi di CAGLIARI 
Università degli Studi di SASSARI 
Università degli Studi di SASSARI 
Università degli Studi di SASSARI 

Università della CALABRIA 

Università della CALABRIA 

Università degli Studi di Napoli Federico II 


Serie generale - n. 81 


91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
89 
89 
89 


7-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 81 


138 | DOT1318508 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 89 
139 | DOT1328377 2. Università degli Studi di SALERNO 89 
140 | DOT1328390 1 Università degli Studi di SALERNO 89 
141 | DOT1328490 3 Università degli Studi di SALERNO 89 
142 | DOTI30UZWT 3 Politecnico di BARI 89 
143 | DOT1312193 1 Università del SALENTO 89 
144 | DOT1412034 1 Università del SALENTO 89 
145 | DOT1353941 2 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 89 
146 | DOT13VJY7] Zi Università degli Studi de L'AQUILA 89 
147 | DOT1304453 2 Università degli Studi di CAGLIARI 89 
148 | DOT1338517 4 Università degli Studi della BASILICATA 88 
149 | DOT1338440 1 Università degli Studi della BASILICATA 88 
150 | DOT1305451 3 Università della CALABRIA 88 
151 | DOT1305451 4 Università della CALABRIA 88 
152 | DOT1305053 1 Università della CALABRIA 88 
153 | DOT13C5393 2 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 88 
154 | DOT1318787 2. Università degli Studi di Napoli Federico II 88 
155 | DOT1318787 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 88 
156 | DOT1318131 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 88 
157 | DOT1342081 1 Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 88 
158 | DOT1328209 4 Università degli Studi di SALERNO 88 
159 | DOT1302947 2. Università degli Studi di BARI ALDO MORO 88 
160 | DOT1748713 5 Politecnico di BARI 88 
161 | DOT16C9595 1 Università degli Studi di FOGGIA 88 
162 | DOT1320852 4 Università degli Studi di PALERMO 88 
163 | DOT1353500 1 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 88 
164 | DOT13A8031 3 Università degli Studi di TERAMO 88 
165 | DOT1304004 1 Università degli Studi di CAGLIARI 88 
166 | DOT1304004 2 Università degli Studi di CAGLIARI 88 
167 | DOT1329518 3 Università degli Studi di SASSARI 88 
168 | DOT1338517 3 Università degli Studi della BASILICATA 87 
169 | DOT1305040 1 Università della CALABRIA 87 
170 | DOT1305448 3 Università della CALABRIA 87 
171 | DOT1318233 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 87 
172) DOT1318131 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 87 
173) DOT1318210 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 87 
174) DOT1459928 2 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI 87 
175 | DOT1328490 4 Università degli Studi di SALERNO 87 
176 | DOT1302021 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 87 
177 | DOT1314013 2 Università degli Studi di MESSINA 87 
178 | DOT1320558 3 Università degli Studi di PALERMO 87 
179 | DOT1320718 2 Università degli Studi di PALERMO 87 
180 | DOT1353889 1 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 87 
181 | DOT130V20C 2 Università degli Studi de L'AQUILA 87 
182 | DOT1304455 1 Università degli Studi di CAGLIARI 87 
183 | DOT1318233 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 86 
184) DOT1318991 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 86 
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185 | DOT1318294 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 86 
186 | DOT1342747 2 Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 86 
187 | DOT13C4050 1 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 86 
188 | DOT1302547 1 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 86 
189 | DOT1302393 J Università degli Studi di BARI ALDO MORO 86 
190 | DOT1308342 3 Università degli Studi di CATANIA 86 
191 | DOT1320559 4 Università degli Studi di PALERMO 86 
192 | DOT1753918 4 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 86 
193 | DOT1339335 2 Università degli Studi del MOLISE 86 
194 | DOT13C5393 1 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 85 
195 | DOT1318489 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 85 
196 | DOT1318048 9 Università degli Studi di Napoli Federico II 85 
197 | DOT1318294 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 85 
198 | DOT1318092 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 85 
199 | DOT1349530 1 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 85 
200 | DOT1349104 1 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 85 
201 | DOT1328528 5 Università degli Studi di SALERNO 85 
202 | DOT1402839 1 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 85 
203 | DOT1302183 1 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 85 
204 | DOT1302911 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 85 
205 | DOTI30UZWT 1 Politecnico di BARI 85 
206 | DOT1320559 3 Università degli Studi di PALERMO 85 
207 | DOT13A8435 4 Università degli Studi di TERAMO 85 
208 | DOT1304453 5 Università degli Studi di CAGLIARI 85 
209 | DOT1304004 3 Università degli Studi di CAGLIARI 85 
210 | DOT1338573 1 Università degli Studi della BASILICATA 84 
211 | DOT1338191 2 Università degli Studi della BASILICATA 84 
212 | DOT1305040 2 Università della CALABRIA 84 
213 | DOT1318925 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 84 
214 | DOT1728107 3 Università degli Studi di SALERNO 84 
215) DOT1708221 LI Università degli Studi di CATANIA 84 
216 | DOT1720429 1 Università degli Studi di PALERMO 84 
217 | DOT13A8031 1 Università degli Studi di TERAMO 84 
218 | DOT1304141 1 Università degli Studi di CAGLIARI 84 
219 | DOT1304141 3 Università degli Studi di CAGLIARI 84 
220 | DOT1318294 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 83 
221 | DOT1318915 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 83 
222 DOT1318911 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 83 
223 | DOT1728107 5 Università degli Studi di SALERNO 83 
224 | DOT1328490 1 Università degli Studi di SALERNO 83 
225 | DOT13C4413 1 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 83 
226 | DOT1302781 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 83 
227 | DOT1302942 1 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 83 
228 | DOT1302484 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 83 
229 | DOT1312457 2 Università del SALENTO 83 
230 | DOT1712250 4 Università del SALENTO 83 
231 | DOT1608375 1 Università degli Studi di CATANIA 83 
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232 DOT1314588 2 Università degli Studi di MESSINA 83 
233 | DOT1320917 2 Università degli Studi di PALERMO 83 
234 DOTI3LHO8Y 4 Università degli Studi de L'AQUILA 83 
235 | DOT1305040 4 Università della CALABRIA 82 
236 | DOT1318048 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
237 | DOT1318048 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
238 | DOT1318294 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
239 DOT1318347 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
240 DOT1318347 2 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
241 | DOT1318347 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
242 | DOT1318347 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
243 | DOT1318799 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 82 
244 DOT1328382 2 Università degli Studi di SALERNO 82 
245 | DOT1628909 1 Università degli Studi di SALERNO 82 
246 | DOT1628909 4 Università degli Studi di SALERNO 82 
247 DOT1328978 2 Università degli Studi di SALERNO 82 
248, DOTI30UZWT 4 Politecnico di BARI 82 
249  DOT1320192 4 Università degli Studi di PALERMO 82 
250 | DOT13C5393 4 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 81 
251 DOT13C5773 5 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 81 
252 | DOT1318023 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 81 
253 | DOT1318705 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 81 
254 DOT1328382 4 Università degli Studi di SALERNO 81 
255 | DOT13C4050 3 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 81 
256  DOT1302911 5 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 81 
257 | DOT1308070 1 Università degli Studi di CATANIA 81 
258 | DOT1308548 1 Università degli Studi di CATANIA 81 
259 DOT1308342 2 Università degli Studi di CATANIA 81 
260 DOT1320558 1 Università degli Studi di PALERMO 81 
261 DOT1320875 3 Università degli Studi di PALERMO 81 
262 | DOT1304377 2 Università degli Studi di CAGLIARI 81 
263 DOT1305191 1 Università della CALABRIA 80 
264 | DOT1318403 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
265 | DOT1318489 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
266  DOT1318449 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
267 DOT1318210 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
268 | DOT1318714 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
269 | DOT1318758 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
270 | DOT1718289 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
271, DOT1318508 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 80 
272 DOT1328711 3 Università degli Studi di SALERNO 80 
273, DOT1328703 1 Università degli Studi di SALERNO 80 
274, DOT1328703 3 Università degli Studi di SALERNO 80 
275 DOT1302021 3 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 80 
276 | DOT1302781 3 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 80 
277, DOT1302R00 2 Politecnico di BARI 80 
278, DOTI30UZWT 2 Politecnico di BARI 80 
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279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 


DOT1412034 
DOT1308937 
DOT1320559 
DOT1320418 
DOTI13VJY7J 
DOT1304919 
DOT1304455 
DOT1304178 
DOT1338517 
DOT1318489 
DOT1328490 
DOT1328490 
DOT1302077 
DOT1308070 
DOT1608375 
DOT1314588 
DOT13LHO8Y 
DOT13A8435 
DOT1338517 
DOT1405473 
DOT1318799 
DOT1649008 
DOT1649008 
DOT1302183 
DOT1302517 
DOT16C9595 
DOT1312457 
DOT1708733 
DOT1708733 
DOT1308910 
DOT1320917 
DOT1420214 
DOT1320192 
DOT1353927 
DOT13LHO8Y 
DOT1339335 
DOT1304527 
DOT1305040 
DOT13C5773 
DOT1318799 
DOT1318705 
DOT1349530 
DOT130W083 
DOT16C9595 
DOT1708733 
DOT1708733 
DOT1308342 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


G 


niversità del SALENTO 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di PALERMO 

niversità degli Studi di PALERMO 

niversità degli Studi de L'AQUILA 

niversità degli Studi di CAGLIARI 

niversità degli Studi di CAGLIARI 

niversità degli Studi di CAGLIARI 

niversità degli Studi della BASILICATA 

niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi di SALERNO 

niversità degli Studi di SALERNO 

niversità degli Studi di BARI ALDO MORO 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di MESSINA 

niversità degli Studi de L'AQUILA 

niversità degli Studi di TERAMO 

niversità degli Studi della BASILICATA 

niversità della CALABRIA 

niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
niversità degli Studi di BARI ALDO MORO 

niversità degli Studi di BARI ALDO MORO 

niversità degli Studi di FOGGIA 

niversità del SALENTO 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di PALERMO 

niversità degli Studi di PALERMO 

niversità degli Studi di PALERMO 

niversità degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
niversità degli Studi de L'AQUILA 

niversità degli Studi del MOLISE 

niversità degli Studi di CAGLIARI 

niversità della CALABRIA 

niversità degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 
niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
olitecnico di BARI 

niversità degli Studi di FOGGIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di CATANIA 
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80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
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78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
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326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 


DOT1714942 
DOT1620511 
DOT1320535 
DOT1653023 
DOT1753918 
DOT130V20C 
DOT1447090 
DOT1318991 
DOT1318449 
DOT1318048 
DOT1318341 
DOT1318705 
DOT1718289 
DOT1328711 
DOT1302377 
DOT1602418 
DOT16C9595 
DOT1312457 
DOT1312707 
DOT1320917 
DOT1320917 
DOT1720429 
DOT1753918 
DOT1353282 
DOT13A8435 
DOT1329240 
DOT1629893 
DOT1338573 
DOT1318489 
DOT1318294 
DOT1341429 
DOT13C4413 
DOT1302021 
DOT1302077 
DOT1314877 
DOT130V20C 
DOT13A8724 
DOT1304455 
DOT1329971 
DOT1329854 
DOT1338573 
DOT1305448 
DOT1318991 
DOT1318911 
DOT1349551 
DOT1349530 
DOT1341550 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Università degli Studi di MESSINA 

Università degli Studi di PALERMO 

Università degli Studi di PALERMO 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi de L'AQUILA 

Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 


Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di SALERNO 

Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di FOGGIA 

Università del SALENTO 

Università del SALENTO 

Università degli Studi di PALERMO 

Università degli Studi di PALERMO 

Università degli Studi di PALERMO 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi di TERAMO 

Università degli Studi di SASSARI 

Università degli Studi di SASSARI 

Università degli Studi della BASILICATA 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di MESSINA 

Università degli Studi de L'AQUILA 

Università degli Studi di TERAMO 

Università degli Studi di CAGLIARI 

Università degli Studi di SASSARI 

Università degli Studi di SASSARI 

Università degli Studi della BASILICATA 
Università della CALABRIA 


Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 
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77 
77 
77 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
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76 
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74 
74 
74 
74 
74 
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373 | DOT1728107 4 Università degli Studi di SALERNO 74 
374 DOT13C4147 4 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 74 
375 | DOT1308902 4 Università degli Studi di CATANIA 74 
376 | DOT1314013 5 Università degli Studi di MESSINA 74 
377 | DOT1618930 1 Gran Sasso Science Institute - Scuola di dottorato internazionale 74 
378 | DOT13A8025 2 Università degli Studi di TERAMO 74 
379 DOT1304377 3 Università degli Studi di CAGLIARI 74 
380 | DOT1304233 3 Università degli Studi di CAGLIARI 74 
381 | DOT1329854 2 Università degli Studi di SASSARI 74 
382 | DOT1629893 1 Università degli Studi di SASSARI 74 
383 | DOT1629893 2 Università degli Studi di SASSARI 74 
384 | DOT1718749 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 73 
385 | DOT1718289 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 73 
386 | DOT1502439 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 73 
387 | DOT1312707 1 Università del SALENTO 73 
388 | DOT1312707 3 Università del SALENTO 73 
389 | DOT1420214 2 Università degli Studi di PALERMO 73 
390 | DOT1304178 2 Università degli Studi di CAGLIARI 73 
391 DOT1305448 1 Università della CALABRIA 72 
392 | DOT1305448 5 Università della CALABRIA 72 
393 | DOT1318714 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 72 
394 | DOT1318341 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 72 
395 | DOT1318705 5 Università degli Studi di Napoli Federico II 72 
396 | DOT1349551 5 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 72 
397 | DOT1341429 3 Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 72 
398 | DOT1341429 4 Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 72 
399 | DOT1748713 4 Politecnico di BARI 72 
400 DOTI3E1MY8 2 Università degli Studi de L'AQUILA 72 
401) DOT1304315 1 Università degli Studi di CAGLIARI 72 
402 DOT1304315 2 Università degli Studi di CAGLIARI 72 
403 | DOT1304233 2 Università degli Studi di CAGLIARI 72 
404 DOT1305053 5 Università della CALABRIA 71 
405 | DOT1305448 4 Università della CALABRIA 71 
406 | DOT1318233 3 Università degli Studi di Napoli Federico II 71 
407 | DOT1318930 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 71 
408 | DOT1341429 1 Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 71 
409 DOT1602418 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 71 
410 | DOT1402839 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 71 
411) DOT1302547 2 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 71 
412 DOT13SR6G7 1 Università degli Studi de L'AQUILA 71 
413 | DOT1339138 3 Università degli Studi del MOLISE 71 
414 DOT1305040 5 Università della CALABRIA 70 
415 | DOT1318991 1 Università degli Studi di Napoli Federico II 70 
416 | DOT1649008 2 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 70 
417 | DOT1349797 3 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 70 
418 DOT1342081 2 Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 70 
419 DOT13C4147 3 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 70 
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420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
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434 
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443 
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449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 


DOT1502439 
DOT1308044 
DOT1353182 
DOT13A8025 
DOT1329854 
DOT1328711 
DOT130W083 
DOT1312457 
DOT1312788 
DOT1712250 
DOT1308902 
DOT1314877 
DOT1420214 
DOT1304377 
DOT1405473 
DOT1318930 
DOT1318048 
DOT1318341 
DOT13YISJ8 
DOT1308902 
DOT1420214 
DOTI13VJY7] 
DOT13A8025 
DOT1447090 
DOT1447090 
DOT1318787 
DOT1718749 
DOT1349577 
DOT1349797 
DOT1341333 
DOT1302942 
DOT13D9I8U 
DOT130V20C 
DOT13A8025 
DOT1338517 
DOT1405473 
DOT1349551 
DOT13C4147 
DOT1302R00 
DOT1312707 
DOT1312193 
DOT1308937 
DOT1308044 
DOT1320519 
DOT1304315 
DOT1304178 
DOT1438158 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


niversità degli Studi di BARI ALDO MORO 
niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
niversità degli Studi di TERAMO 

niversità degli Studi di SASSARI 

niversità degli Studi di SALERNO 
Politecnico di BARI 

Università del SALENTO 

Università del SALENTO 

Università del SALENTO 

Università degli Studi di CATANIA 
Università degli Studi di MESSINA 
Università degli Studi di PALERMO 
Università degli Studi di CAGLIARI 
Università della CALABRIA 


U 
U 
U 
U 
U 
U 


Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di FOGGIA 
Università degli Studi di CATANIA 
Università degli Studi di PALERMO 
Università degli Studi de L'AQUILA 
Università degli Studi di TERAMO 


niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
niversità degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 
niversità degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi de L'AQUILA 

Università degli Studi de L'AQUILA 

Università degli Studi di TERAMO 

Università degli Studi della BASILICATA 

Università della CALABRIA 


U 
U 
U 
U 
U 
U 


Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
Politecnico di BARI 

Università del SALENTO 

Iniversità del SALENTO 

Università degli Studi di CATANIA 

Università degli Studi di CATANIA 

Università degli Studi di PALERMO 

Università degli Studi di CAGLIARI 
U 
U 


Gi 


niversità degli Studi di CAGLIARI 
niversità degli Studi della BASILICATA 


Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 
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467 | DOT1305191 2 Università della CALABRIA 65 
468 | DOT13C5773 3 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 65 
469 | DOT1318209 4 Università degli Studi di Napoli Federico II 65 
470 | DOT1349530 Z Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 65 
471 | DOT1349797 4 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 65 
472 | DOT1349797 5 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 65 
473 | DOT1349897 1 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 65 
474 | DOT13C4147 2 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 65 
475 | DOT1302021 1 Università degli Studi di BARI ALDO MORO 65 
476 | DOT1312193 3 Università del SALENTO 65 
477 DOT1308711 1 Università degli Studi di CATANIA 65 
478 | DOT1620511 2 Università degli Studi di PALERMO 65 
479 | DOT1439800 3 Università degli Studi del MOLISE 65 


b) Proposte ammesse ma non finanziate per incapienza della dotazione finanziaria: NESSUNA 


c) Proposte escluse dal finanziamento per punteggio insufficiente: 


Codice dui Ateneo Punteggio 
borsa 


1 DOT1628909 Università degli Studi di SALERNO 63 
2 DOT1312193 4 | Università del SALENTO 63 
3 | DOT13SR6G7 4 | Università degli Studi de L'AQUILA 62 
4) DOT1318209 2. | Università degli Studi di Napoli Federico II 62 
5 | DOT1349914 3 | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 62 
6 | DOT1328978 1 | Università degli Studi di SALERNO 62 
7 DOT1312193 2 | Università del SALENTO 62 
8 | DOT1329854 4 | Università degli Studi di SASSARI 62 
9 DOT1308342 1 | Università degli Studi di CATANIA 62 
10 | DOT1320875 2 | Università degli Studi di PALERMO 62 
11) DOT1438158 2 | Università degli Studi della BASILICATA 61 
12 DOT1405473 3 | Università della CALABRIA 61 
13 | DOT13C5773 2 | Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 61 
14 | DOT1318930 1 | Università degli Studi di Napoli Federico II 61 
15 | DOT1459928 1 | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI 61 
16 | DOT1328382 1 | Università degli Studi di SALERNO 61 
17 DOT1314013 4 | Università degli Studi di MESSINA 61 
18 | DOT1353282 1 | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 60 
19 | DOT1353282 2. | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 60 
20 | DOT1I3E1MY8 1 | Università degli Studi de L'AQUILA 60 
21 | DOTISZL6TY 2 | Università degli Studi de L'AQUILA 60 
22 | DOT13SR6G7 2 | Università degli Studi de L'AQUILA 60 
23 | DOT13D9I8U 2 | Università degli Studi de L'AQUILA 60 
24 DOT1338191 3 | Università degli Studi della BASILICATA 60 
25 | DOT1305904 1 |Università della CALABRIA 60 
26 | DOT1305904 4 | Università della CALABRIA 60 
27 | DOT1447090 4 | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 60 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
12. 
73 
74 


DOT1318233 
DOT1318758 
DOT1718289 
DOT1649008 
DOT1349104 
DOT1328377 
DOT1302781 
DOT13YISJ8 
DOT1308937 
DOT1308548 
DOT1608375 
DOT1314335 
DOT1720429 
DOT1338191 
DOT1305053 
DOT1318714 
DOT1318508 
DOT13C4050 
DOT1302377 
DOT1302911 
DOT1304884 
DOT1308487 
DOTI13VJY7] 
DOT1438158 
DOT1318131 
DOT1349914 
DOT1302377 
DOT16C9595 
DOT1304377 
DOT1329854 
DOT1329240 
DOT1338573 
DOT1305191 
DOT1318714 
DOT1349104 
DOT1304141 
DOT1714942 
DOT13A8435 
DOT1318131 
DOT1318930 
DOTI13VJY7] 
DOT1718289 
DOT13C4413 
DOT13C4413 
DOT130UZWT 
DOT13YISJ8 
DOT1308910 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi di Napoli Federico II 

niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
niversità degli Studi di SALERNO 

niversità degli Studi di BARI ALDO MORO 

niversità degli Studi di FOGGIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di CATANIA 

niversità degli Studi di MESSINA 

niversità degli Studi di PALERMO 

niversità degli Studi della BASILICATA 

Università della CALABRIA 


ce ele lele cile ce EC | 


Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di CAGLIARI 

Università degli Studi di CATANIA 

Università degli Studi de L'AQUILA 

Università degli Studi della BASILICATA 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Università degli Studi di FOGGIA 

Università degli Studi di CAGLIARI 

Università degli Studi di SASSARI 

Università degli Studi di SASSARI 

Università degli Studi della BASILICATA 

Università della CALABRIA 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Università degli Studi di CAGLIARI 

Università degli Studi di MESSINA 

Università degli Studi di TERAMO 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi de L'AQUILA 

Università degli Studi di Napoli Federico II 


Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 
Politecnico di BARI 

Università degli Studi di FOGGIA 

Università degli Studi di CATANIA 
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75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 


DOT1308910 
DOT1308342 
DOT13LHO8Y 
DOT13A8435 
DOT1718749 
DOT1318209 
DOT1318023 
DOT1328447 
DOT1302911 
DOT1302942 
DOT1302077 
DOT1329518 
DOT1314877 
DOT13A8421 
DOT1305053 
DOT1302517 
DOT13YISJ8 
DOT1320917 
DOT1318705 
DOT1328447 
DOT1304141 
DOT1308902 
DOT1318508 
DOT1349530 
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Con successivo decreto, sarà indicato il contributo riconosciuto ad ogni proposta ammessa a finanziamento ed as- 


sunto il relativo impegno. 


Ai sensi dell’art. 7, comma 10 del decreto direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017, il presente decreto sarà pubbli- 


cato (previa registrazione da parte degli organi di controllo) sul sito internet del MIUR, sul sito dedicato al programma 


e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 29 dicembre 2017 


18402407 


Il direttore generale: Di FELICE 


7-4-2018 
MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 16 febbraio 2018. 


Modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a 
titolo di concorso al rimborso per l’acquisto dei medicinali 
innovativi e oncologici innovativi. 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, che introduce la possibilità per il CIPE, su 
proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Confe- 
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare 
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di 
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; 


Visto l’art. 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, che definisce il livello del finanziamento del fabbi- 
sogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; 


Visto l’art. 1, comma 393, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, che destina, a decorrere dall’anno 2017 una 
quota del livello del finanziamento del fabbisogno sani- 
tario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del 
comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, alle finalità di 
cui ai commi 400, 401, 408 e 409; 


Visto l’art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, che dispone che a decorrere dall’anno 2017 nello 
stato di previsione del Ministero della salute è istituito un 
Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto 
dei medicinali innovativi con una dotazione di 500 milio- 
ni di euro annui. Il Fondo finalizzato al predetto rimborso è 
finanziato: 


a) per 325 milioni di euro per l’anno 2017, 223 
milioni di euro per l’anno 2018 e 164 milioni di euro a de- 
correre dall’anno 2019 mediante l’utilizzo delle risorse di 
cui al comma 393 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 


b) per 175 milioni di euro per l’anno 2017, 277 
milioni di euro per l’anno 2018 e 336 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2019 mediante utilizzo delle risorse 
destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano 
sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662; 


Visto il successivo comma 401 dell’art. 1, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, che dispone che a decorrere dal 
1° gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero 
della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimbor- 
so alle regioni per l’acquisto di medicinali oncologici in- 
novativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, 
mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 393 della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
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Visto il combinato disposto dei commi 402, 403, 404 
dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede 
che: 


a) con apposita determinazione del Direttore ge- 
nerale dell’ Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adot- 
tare entro il 31 marzo 2017, previo parere della Commis- 
sione consultiva tecnico-scientifica sono stabiliti i criteri 
per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovati- 
vità condizionata e dei farmaci oncologici innovativi; 

b) che i requisiti di innovatività permangono per 
un periodo massimo di trentasei mesi; 

c) che i predetti farmaci sono soggetti a monito- 
raggio dei registri AIFA; 

Visto in particolare l’ultimo periodo del comma 402, 
dell’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che pre- 
vede che, nelle more dell’adozione della determinazione 
AIFA di cui al medesimo comma e comunque non oltre 
il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci onco- 
logici innovativi validi ai fini dell’accesso ai fondi di cui 
ai commi 400 e 401 sono quelli già individuati da AIFA; 


Visto il comma 402-bis del più volte richiamato art. 1 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: «I far- 
maci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato ri- 
conosciuto, da parte dell’ AIFA, il possesso del requisito 
dell’innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamen- 
te nei prontuari terapeutici regionali di cui all’art. 10, com- 
mi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, 
n. 189 e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai 
commi 400 e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. 
Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impie- 
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard 
cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392»; 


Visto il successivo comma 405 dell’art. 1 della legge 11 di- 
cembre 2016, n. 232, che dispone che le risorse dei Fondi di 
cui ai commi 400 e 401 debbano essere versate alle regioni 
in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime 
per l’acquisto dei farmaci, secondo le modalità individuate 
con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 


Vista la determina n. 1535 del 12 settembre 2017, adottata 
dall’ AIFA, con la quale sono stabiliti i criteri per la classifi- 
cazione dei farmaci innovativi e ad innovatività condizionata 
e dei farmaci oncologici innovativi, pubblicata nella Gazzet- 
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre 
2017, che integra la determina n. 519 del 31 marzo 2017 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia- 
na - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2017, in applicazione 
della possibilità già in essa contenuta di effettuare «integra- 
zioni, aggiornamenti e revisioni in tempi successivi); 


Visti l’art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 
l’art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
e l’art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, che dispongono che le regioni Valle d’ Aosta, Friu- 
li Venezia Giulia e Sardegna e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano provvedono integralmente al finan- 
ziamento della propria spesa sanitaria; 
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Visto l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, che individua la quota di compartecipazione 
alla spesa sanitaria a carico della regione Sicilia; 


Visto l’art. 29, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, che prevede dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di 
inserimento nella fatturazione elettronica del Codice di au- 
torizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corri- 
spondente quantitativo; 


Considerati gli accordi sottoscritti tra AIFA e le aziende far- 
maceutiche ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dal- 
la legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni 
e integrazioni, per la fornitura di medicinali innovativi a prez- 
zi variabili in applicazione degli specifici termini contrattuali; 

Ritenuto, pertanto, in attuazione della normativa sopra 
richiamata, di dover provvedere alla individuazione delle 
modalità con le quali versare in favore delle regioni, le ri- 
sorse dei Fondi per il concorso al rimborso dell’acquisto dei 
medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi 
di cui all’art. 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232; 


Acquisita l’intesa sancita dalla Conferenza permanente tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2017 (rep. atti n. 239/ 
CSR); 


Decreta: 
Art. 1. 
Oggetto 


1. Il presente decreto disciplina le modalità operative di 
erogazione delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, com- 
mi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ti- 
tolo di concorso al rimborso per l’acquisto dei medicinali 
innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola 
indicazione terapeutica, di cui alla determina AIFA n. 1535 
del 12 settembre 2017 che integra la determina n. 519 del 
31 marzo 2017. 


2. Le somme di cui al comma 1, fatto salvo quanto previ- 
sto dall’art. 6 del presente decreto, sono erogate alle regioni 
a statuto ordinario e alla Regione Sicilia, in coerenza con 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di com- 
partecipazione totale o parziale alla spesa sanitaria a carico 
delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano. 


3. Il riconoscimento del requisito dell’innovatività dei far- 
maci avviene secondo i criteri e le modalità fissati dall’ AIFA 
con la determina n. 1535 del 12 settembre 2017 che integra la 
determina 519 del 31 marzo 2017 e ha una durata massima di 
trentasei mesi. L’AIFA predispone e aggiorna mensilmente gli 
elenchi di riferimento dei medicinali innovativi e oncologici 
innovativi, che sono pubblicati sul portale web dell’ AIFA. 


Art. 2. 
Definizioni 


1. La «spesa regionale di competenza» è definita quale 
spesa per l’acquisto, da parte degli enti del Servizio sanitario 
nazionale, dei medicinali innovativi ed oncologici innovati- 
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vi, in relazione alla singola indicazione terapeutica, erogati 
nella regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto 
tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di cia- 
scun medicinale, calcolato al netto del valore dell’eventuale 
importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione 
degli specifici termini contrattuali sottoscritti con AIFA, ai 
sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settem- 
bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla leg- 
ge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e 
integrazioni, ed il corrispondente numero delle confezioni, 
dispensate dalle strutture pubbliche nella regione o provin- 
cia autonoma, rilevato attraverso i registri di monitoraggio 
dell’ AIFA o dalle strutture private accreditate risultanti dai 
medesimi registri AIFA, qualora l’acquisto dei medicinali 
innovativi ed oncologici innovativi di cui agli elenchi pre- 
visti all’art. 1, comma 3, sia stato effettuato dall’ente del 
Servizio sanitario regionale di natura pubblica, intestatario 
della fatturazione elettronica emessa da parte dell’azienda 
farmaceutica. 


2. La «spesa regionale di competenza per residenti» è 
definita quale spesa per l’acquisto, da parte degli enti del 
Servizio sanitario nazionale, dei medicinali innovativi ed 
oncologici innovativi, in relazione alla singola indicazione 
terapeutica, erogati ai residenti della regione o provincia au- 
tonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del Ser- 
vizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al 
netto del valore dell’eventuale importo versato dalle aziende 
farmaceutiche in applicazione degli specifici termini contrat- 
tuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell’art. 48, comma 33, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni, ed il corrispondente 
numero delle confezioni dispensate ai medesimi residenti, 
indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di 
somministrazione, dalle strutture pubbliche rilevate attra- 
verso i registri di monitoraggio dell’AIFA o dalle strutture 
private accreditate, risultanti dai medesimi registri AIFA, 
qualora l’acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici 
innovativi di cui agli elenchi previsti all’art. 1, comma 3, 
sia stato effettuato dall’ente del Servizio sanitario regionale 
di natura pubblica, intestatario della fatturazione elettronica 
emessa da parte dell’azienda farmaceutica. 


3. I «dati di residenza» si intendono ai fini del presente 
decreto quelli rilevati dai registri di monitoraggio dell’ AIFA, 
derivanti dalla compilazione e registrazione a carico della 
struttura sanitaria pubblica erogatrice dei farmaci o della 
struttura privata accreditata, qualora l’acquisto dei medici- 
nali innovativi ed oncologici innovativi di cui agli elenchi 
previsti all’art. 1, comma 3, sia stato effettuato dall’ente del 
Servizio sanitario regionale di natura pubblica, intestatario 
della fatturazione elettronica emessa da parte dell’azienda 
farmaceutica. 


Art. 3. 


Dati di spesa della regione 
o provincia autonoma 


1. Con cadenza trimestrale ed entro i quindici giorni 
successivi alla scadenza dei primi tre trimestri di ogni 
anno, tenuto anche conto della possibilità data al paziente 
di effettuare il trattamento in una o più regioni e province 
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autonome diverse da quella di residenza, l’AIFA forni- 
sce al Ministero della salute - Direzione generale della 
programmazione sanitaria - i dati relativi alla spesa di 
competenza di ciascuna regione e provincia autonoma, 
distinti per i residenti e per i non residenti, utilizzando il 
modello allegato A per i farmaci innovativi e il modello 
allegato B per i farmaci oncologici innovativi che costitu- 
iscono parte integrante del presente decreto. 


2. Entro la data del 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello di riferimento, al fine di consentire le operazioni 
di conguaglio, l’AIFA comunica, al Ministero della salute 
- Direzione generale della programmazione sanitaria - i 
dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna regione 
e provincia autonoma, distinti per i residenti e per 1 non 
residenti, sostenuta al 31 dicembre dell’anno di riferi- 
mento, utilizzando i modelli di cui al comma 1 in base ai 
dati inseriti da parte delle strutture di cui all’art. 2, com- 
ma 1 e risultanti dai registri di monitoraggio AIFA e dalla 
fatturazione elettronica. 


3. Limitatamente all’anno 2017, tenuto conto dell’im- 
minente chiusura dell’esercizio finanziario 2017 e nelle 
more dell’attuazione dal 1° gennaio 2018 dell’obbligo, 
previsto dall’art. 29, comma 2, decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96, di inserimento nella fatturazione 
elettronica del Codice di autorizzazione all’immissione in 
commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo, che 
permette di individuare la struttura pubblica acquirente 
dei farmaci ai fini del concorso al rimborso da parte dei 
Fondi di cui all’art. 1, l’accesso a ciascuno dei Fondi di 
cui all’art. 1, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 405, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è pa- 
rametrato alla quota di accesso del Fabbisogno sanitario 
standard per l’anno 2017 di cui all’intesa sancita in Con- 
ferenza permanente per i rapporti tra Stato regioni e pro- 
vince autonome il 26 ottobre 2017 (atto Rep. n. 184/2017) 
secondo le seguenti modalità: 


a) a titolo di acconto per il Fondo di cui all’art. 1, 
comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo 
i successivi conguagli da operarsi per tenere conto della 
spesa regionale di competenza sostenuta per i residenti; 

b) in via definitiva, per il Fondo di cui all’art. 1, 
comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 


4. Conseguentemente, sulla base di quanto previsto dal 
comma 3 del presente articolo, le regioni e le province 
autonome iscrivono le relative risorse dei Fondi di cui 
all’art. 1 nei propri bilanci. 


Art. 4. 


Criteri per l’erogazione delle risorse dei Fondi 


1. Per l’anno 2017, il Ministero della salute concorre 
a rimborsare alle regioni a statuto ordinario e alla regio- 
ne Sicilia, in coerenza con la quota di compartecipazio- 
ne statale al finanziamento derivante da quanto disposto 
dall’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, sulla base: 


a) della spesa regionale di competenza sostenuta 
per i residenti delle suddette regioni, limitatamente alle 
risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 400, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232; 
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b) della quota regionale di competenza sulla base 
degli importi definiti dall’art. 3, comma 3, lettera b), con 
riferimento alle risorse del Fondo di cui all’art. 1, com- 
ma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 


2. Per le regioni a statuto speciale, per la regione Si- 
cilia limitatamente alla quota di finanziamento a proprio 
carico, e per le province autonome di Trento e di Bolzano 
opera quanto disposto dall’art. 6. 


3. A decorrere dall’anno 2018, con riferimento a cia- 
scuno dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, il Ministero della salute con- 
corre a rimborsare alle regioni a statuto ordinario e alla 
regione Sicilia, in coerenza con la quota di compartecipa- 
zione statale al finanziamento derivante da quanto dispo- 
sto dall’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, la spesa regionale di competenza sostenuta per i 
residenti delle suddette regioni. Per le regioni a statuto 
speciale, per la Regione Sicilia limitatamente alla quo- 
ta di finanziamento a proprio carico, e per le Province 
autonome di Trento e di Bolzano opera quanto disposto 
dall’art. 6. 


4. Qualora dal 2017 per il Fondo di cui all’art. 1, com- 
ma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a decorre- 
re dall’anno 2018 per ciascun Fondo di cui ai commi 400 
e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la somma 
delle spese regionali di competenza per residenti delle 
regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, per la 
citata quota di finanziamento a carico dello Stato, ecceda 
complessivamente il valore fissato per il Fondo in rela- 
zione alla singola indicazione terapeutica, il Fondo è attri- 
buito a ciascuna regione in misura proporzionale alla spe- 
sa regionale di competenza per residenti rispetto al totale 
della spesa di competenza per residenti delle medesime 
regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia, per la 
quota di finanziamento a carico dello Stato. La quota di 
spesa di competenza per residenti non coperta dai rispet- 
tivi Fondi resta a carico delle singole regioni. 


Art. 5. 


Modalità di erogazione delle risorse dei Fondi 


1. Fatto salvo quanto previsto per l’anno 2017 nel suc- 
cessivo comma 6 del presente articolo, il Ministero della 
salute, a decorrere dall’anno 2018, determina l’acconto 
da riconoscere alle regioni a statuto ordinario e alla re- 
gione Sicilia, in coerenza con la quota di finanziamento 
a carico dello Stato, le somme di ciascuno dei Fondi e 
fino a concorrenza dei medesimi, in misura proporzionale 
alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard di 
ciascun anno di riferimento, come risultante dalla relativa 
intesa sancita in Conferenza permanente per i Rapporti 
tra Stato regioni e province autonome. 


2. Le operazioni di conguaglio, sulla base dei dati for- 
niti dall’ AIFA entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello di riferimento, rispetto alla spesa di competenza 
di ciascuna regione, distinta per i residenti e per i non 
residenti, sono effettuate tenendo conto delle somme già 
erogate ai sensi del comma 1 a valere sul riparto dei Fondi 
di cui all’art. 1, relativo all’anno successivo a quello di 
riferimento. 
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3. Per ciascuno dei Fondi, all’atto delle operazioni di 
conguaglio, ove l'importo del Fondo sia inferiore rispetto 
alla somma delle spese regionali di competenza per resi- 
denti delle regioni a statuto ordinario e alla Regione Si- 
cilia, per la quota di finanziamento a carico dello Stato si 
applica quanto riportato all’art. 4, comma 4. 


4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il 
Ministero della salute eroga a ciascuna regione, per cia- 
scuno dei Fondi, l’importo risultante dal saldo tra l’accon- 
to di cui al comma | relativo all’anno di riferimento e il 
conguaglio di cui al comma 2 relativo all’anno preceden- 
te a quello di riferimento. Conseguentemente il predetto 
saldo, per ciascuno dei Fondi, costituisce l’importo da 
iscrivere nel bilancio regionale dell’anno di riferimento. 


5. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la re- 
gione dovesse risultare debitrice, il Ministero della salu- 
te opera le relative regolazioni contabili, a seguito delle 
somme versate a titolo di acconto, attribuite in eccedenza 
rispetto al rimborso complessivamente spettante, sulla 
base delle risultanze del registro di monitoraggio e della 
fatturazione elettronica comunicate da AIFA al Ministero 
della salute riferite all'anno di competenza, in occasione 
del primo riparto utile dei Fondi di cui all’art. 1, succes- 
sivo alla data di comunicazione da parte di AIFA di cui 
all’art. 3, comma 2 del presente decreto. 


Conseguentemente, in sede di conguaglio, qualora 
l’importo corrispondente al suddetto debito non potesse 
essere integralmente erogato alle regioni creditrici a va- 
lere su ciascuno dei Fondi, lo stesso è dedotto proporzio- 
nalmente al credito tra le regioni creditrici, ivi incluse le 
regioni e le province autonome di cui all’art. 6 del pre- 
sente decreto. Le regioni creditrici riceveranno le dovute 
compensazioni in occasione del primo riparto utile dei 
Fondi di cui all’art. 1, successivo alla data di comunica- 
zione da parte di AIFA di cui all’art. 3, comma 2, del pre- 
sente decreto. Con riferimento a ciascun Fondo, qualora 
si verifichi che la somma della spesa regionale di com- 
petenza per residenti dell’anno sostenuta dalle regioni a 
statuto ordinario e dalla Regione Sicilia, in coerenza con 
la quota di finanziamento a carico dello Stato, sia inferio- 
re all’importo dello stesso Fondo, in sede di conguaglio le 
somme eccedenti sono erogate alle medesime regioni in 
proporzione alla quota di accesso al fabbisogno regionale 
standard dell’anno di riferimento. 


6. Per l’anno 2017, le disposizioni di cui ai com- 
mi da 1 a 5 del presente articolo, si applicano limitata- 
mente al Fondo di cui all’art. 1, comma 400, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232. Per il Fondo di cui all’art. 1, 
comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel- 
le more del completamento da parte delle regioni delle 
procedure di acquisto e distribuzione dei farmaci di cui 
al presente decreto e del passaggio a regime dell’obbligo 
della fatturazione elettronica, che permette di individuare 
le strutture pubbliche acquirenti dei farmaci oggetto di 
rimborso da parte dei Fondi di cui all’art. 1, nonché in 
considerazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, 
lettera 5), del presente decreto, l’erogazione delle somme 
viene effettuata in proporzione alla quota di accesso al 
fabbisogno sanitario standard per l’anno 2017, fino a con- 
correnza dei Fondi di cui all’art. 1 del presente decreto, 
senza che venga operato alcun conguaglio successivo tra 
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la quota già erogata in proporzione alla quota di accesso 
al fabbisogno sanitario standard 2017 e la spesa regionale 
di competenza per residenti comunicata da AIFA, ai sensi 
del precedente art. 3, comma 2. 


Art. 6. 


Regioni a statuto speciale e province autonome 
di Trento e Bolzano 


1. La spesa di competenza sostenuta dalle regioni a sta- 
tuto speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e dal- 
le province autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto 
dei medicinali innovativi e oncologici innovativi di cui 
agli elenchi AIFA, in relazione alla singola indicazione 
terapeutica, dispensati a soggetti residenti nelle regioni a 
statuto ordinario, ovvero della regione Sicilia, viene rim- 
borsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra 
gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o 
province autonome interessate. Tale spesa concorre alla 
determinazione del rimborso della spesa per residente di 
competenza delle suddette regioni a statuto ordinario e 
della regione Sicilia, con le modalità di cui all’art. 4 del 
presente decreto. 


2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta 
dalle regioni a statuto ordinario, ovvero dalla Regione Si- 
cilia, per l’acquisto di farmaci innovativi e dei medicinali 
oncologici innovativi, in relazione alla singola indicazio- 
ne terapeutica, dispensati a soggetti residenti nelle regioni 
a statuto speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e 
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai 
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provve- 
dono al finanziamento integrale della propria spesa sani- 
taria, viene assicurata attraverso il sistema della fattura- 
zione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale 
delle regioni o province autonome interessate. 


3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta 
dalle regioni a statuto speciale, ad eccezione della Regio- 
ne Sicilia e dalle province autonome di Trento e di Bol- 
zano per l’acquisto dei medicinali innovativi e oncologici 
innovativi di cui agli elenchi AIFA, in relazione alla sin- 
gola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti resi- 
denti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della 
Regione Sicilia, e nelle Province autonome di Trento e di 
Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
vigente, provvedono al finanziamento integrale della pro- 
pria spesa sanitaria, viene assicurata, attraverso il sistema 
della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario 
nazionale delle regioni o province autonome interessate. 


Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, 


alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


Roma, 16 febbraio 2018 


Il Ministro della salute: LORENZIN 


Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
PADOAN 
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018 


Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, reg. n. 511 
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DECRETO 27 febbraio 2018. 


Conferma del riconoscimento del carattere scientifico 
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini», 
in Genova, nella disciplina «materno infantile». 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 


Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e 
successive modificazioni, concernente il riordino del- 
la disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che sta- 
bilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del 
carattere scientifico dei medesimi Istituti; 


Visto l’art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 
2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni 
IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati invia- 
no al Ministero della salute i dati aggiornati circa il pos- 
sesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la 
documentazione necessaria ai fini della conferma e che 
sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Mini- 
stro della salute, d’intesa con il Presidente della regione 
interessata, conferma o revoca il riconoscimento; 


Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato 
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che 
individua la documentazione necessaria per la conferma 
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRC- 
CS, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del richiamato decreto 
legislativo; 


Visto il decreto 9 novembre 2015 del Ministro della 
salute, adottato d’intesa con il Presidente della Regione 
Liguria con il quale è stato confermato il carattere scien- 
tifico per la disciplina «materno infantile» dell’IRCCS di 
diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini», con sede a 
Genova, via Gerolamo Gaslini 5; 


Vista la nota prot. n. 23049 del 4 luglio 2017 con la 
quale l’«Istituto Giannina Gaslini» ha trasmesso a que- 
sto Ministero la documentazione necessaria ai fini della 
conferma del riconoscimento quale istituto di ricovero 
e cura a carattere scientifico per la disciplina «materno 
infantile»; 


Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata 
presso il citato Istituto in data 15 novembre 2017 dagli 
esperti della commissione di valutazione nominata con 
decreto 29 settembre 2017 del direttore generale della ri- 
cerca e dell’innovazione in sanità, come modificato dal 
decreto in data 2 novembre 2017; 


Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, 
comma 3, lettere da a) ad A) del decreto legislativo 16 ot- 
tobre 2003, n. 288 e successive modificazioni; 


Vista la nota prot. n. PG/2018/44264 dell’8 febbraio 
2018 con la quale il Presidente della Regione Liguria ha 
espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del 
provvedimento di conferma del riconoscimento; 
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Art. 1. 


1. È confermato il riconoscimento del carattere scien- 
tifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina 
Gaslini», con sede in Genova, via Gerolamo Gaslini 5, 
per la disciplina «materno infantile». 


2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, 
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei 
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della 
conferma. 


Roma, 27 febbraio 2018 


Il Ministro: LORENZIN 
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DECRETO 28 febbraio 2018. 


Conferma del riconoscimento del carattere scientifico del- 
la Fondazione «Policlinico Universitario Agostino Gemelli», 
in Roma, nelle discipline di «Medicina personalizzata» e 
«Biotecnologie innovative». 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 


Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e suc- 
cessive modificazioni, concernente il riordino della disci- 
plina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che riserva la possibilità 
ai policlinici, in cui insiste la prevalenza del corso formativo 
della facoltà di medicina e chirurgia, di essere riconosciuti 
per due discipline purché tra loro complementari e integrate 
e che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento 
del carattere scientifico dei medesimi istituti; 


Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 
2013, come modificato dal decreto del Ministro della 
salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione 
necessaria per il riconoscimento del carattere scientifico 
degli IRCCS, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del richiama- 
to decreto legislativo; 


Vista la nota prot. n. 507214 del 10 ottobre 2017 con la 
quale la Regione Lazio ha inoltrato, ai sensi dell’art. 14 
del menzionato decreto legislativo 16 ottobre 2003, 
n. 288, l’istanza di riconoscimento del carattere scienti- 
fico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli, con sede in Roma, per le discipline di «Medici- 
na personalizzata» e «Biotecnologie innovative», con la 
relativa documentazione, unitamente al decreto del com- 
missario ad acta per la realizzazione del Piano di rien- 
tro della regione Lazio n. U00355 del 3 agosto 2017 che 
attesta la coerenza del riconoscimento medesimo con la 
programmazione sanitaria regionale; 


7-4-2018 


Vista la relazione riguardante i sopralluoghi effettuati 
presso il citato Istituto in data 21 dicembre 2017 e $ gen- 
naio 2018 dagli esperti della commissione di valutazione 
nominata con decreto del Ministro della salute 14 novem- 
bre 2017; 


Visto il parere favorevole reso dai competenti Ministeri 
affiancanti il 5 febbraio 2018, prot. n. 0000013, in merito 
al riconoscimento del carattere scientifico della Fonda- 
zione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del predetto decreto del Ministro 
della salute 14 marzo 2013, e successive modificazioni; 


Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, 
comma 3, lettere da a) ad A) del decreto legislativo 16 ot- 
tobre 2003, n. 288, e successive modificazioni; 


Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza per- 
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin- 
ce autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 feb- 
braio 2018 (rep. atti 28/CSR); 


Vista la nota prot. n. 94000 del 19 febbraio 2018 con 
la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la 
propria formale intesa ai fini dell'adozione del provve- 
dimento di riconoscimento della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli per le discipline di «Me- 
dicina personalizzata» e «Biotecnologie innovative»; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. È riconosciuto il carattere scientifico della Fonda- 
zione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ente 
con personalità giuridica di diritto privato, con sede in 
Roma, largo Agostino Gemelli n. 8, per le discipline di 
«Medicina personalizzata» e «Biotecnologie innovative». 


2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, 
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei 
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della 
conferma. 


Roma, 28 febbraio 2018 


Il Ministro: LORENZIN 
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Riconoscimento e conferma del carattere scientifico 
dell’«Ospedale Policlinico San Martino», in Genova, nelle 
discipline «neuroscienze» e «oncologia». 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 


Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e 
successive modificazioni, concernente il riordino del- 
la disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che riser- 
va la possibilità ai policlinici, in cui insiste la prevalenza 
del corso formativo della facoltà di medicina e chirurgia, 
di essere riconosciuti per due discipline purché tra loro 
complementari e integrate e che stabilisce i requisiti ne- 
cessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico 
dei medesimi Istituti; 


Visto l’art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 
2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni 
IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati invia- 
no al Ministero della salute i dati aggiornati circa il pos- 
sesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la 
documentazione necessaria ai fini della conferma e che 
sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Mini- 
stro della salute, d’intesa con il Presidente della regione 
interessata, conferma o revoca il riconoscimento; 


Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 
2013, come modificato dal decreto del Ministro della 
salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione 
necessaria per il riconoscimento e la conferma del carat- 
tere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell’art. 14, com- 
ma 1 del richiamato decreto legislativo; 


Visto il decreto del Ministro della salute del 9 dicembre 
2015, adottato d’intesa con il Presidente della Regione 
Liguria, con il quale è stato confermato il riconoscimen- 
to del carattere scientifico, nella disciplina «oncologia», 
all’«Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST 
- Istituto nazionale per la ricerca sul cancro», con sede in 
Genova, l.go Rosanna Benzi n. 10; 


Vista la nota prot. n. 149733 dell’11 aprile 2017 con la 
quale la Regione Liguria ha inoltrato, ai sensi dell’art. 14 
del menzionato decreto legislativo 16 ottobre 2003, 
n. 288, l’istanza di riconoscimento del carattere scientifi- 
co dell’ Azienda ospedaliera universitaria San Martino Ist 
per la seconda disciplina di neuroscienze che si aggiunge 
all’oncologia, con la relativa documentazione, unitamen- 
te alla delibera di giunta regionale n. 275 del 7 aprile 2017 
che attesta la coerenza del riconoscimento medesimo con 
la programmazione sanitaria regionale; 


7-4-2018 


Visto l’art. 28, comma 4, della legge della Regione Li- 
guria 28 dicembre 2017 n. 29 che modificando la legge 
regionale 7 dicembre 2006, n. 41 ha sostituito la denomi- 
nazione «Azienda ospedaliera universitaria San Martino 
- IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro» con la 
seguente: «Ospedale Policlinico San Martino»; 


Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata 
presso il citato istituto in data 10 ottobre 2017 dagli esper- 
ti della commissione di valutazione nominata con decreto 
del Ministro della salute 2 agosto 2017; 


Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, 
comma 3, lettere da a) ad A) del decreto legislativo 16 ot- 
tobre 2003, n. 288 e successive modificazioni; 


Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza per- 
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin- 
ce autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 feb- 
braio 2018; 


Vista la nota prot. n. PG/2018/ 67129 del 28 febbraio 
2018 con la quale il Presidente della Regione Liguria ha 
espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del 
provvedimento di riconoscimento dell’ «Ospedale Policli- 
nico San Martino» nella seconda disciplina delle «neuro- 
scienze» che si aggiunge a quella di «oncologia»; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. È riconosciuto il carattere scientifico dell’«Ospedale 
Policlinico San Martino», con sede in Genova, l.go Ro- 
sanna Benzi n. 10 per la disciplina delle «neuroscienze» 
ed è confermato il riconoscimento del carattere scientifi- 
co del medesimo IRCCS di diritto pubblico per la disci- 
plina di «oncologia». 


2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, 
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei 
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della 
conferma. 


Roma, 5 marzo 2018 


Il Ministro: LORENZIN 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DECRETO 2 marzo 2018. 


Approvazione del glossario contenente l’elenco non esau- 
stivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di 
attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Discipli- 
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden- 
za del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- 
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor- 
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e suc- 
cessive modificazioni; 


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re- 
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e successive modificazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giu- 
gno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A)» e 
successive modificazioni e, in particolare, l’art. 6; 


Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, 
recante «Riordino della disciplina relativa all’installazio- 
ne e all’esercizio degli impianti di riempimento, trava- 
so e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività 
di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma 
dell’art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 23% 
e, in particolare, l’art. 17; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici» e successive 
modificazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 di- 
cembre 2008, n. 212, recante «Regolamento recante rior- 
ganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 


7-4-2018 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135» e successive modificazioni; 


Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe 
al Governo in materia di riorganizzazione delle ammini- 
strazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 5; 


Visto l’art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive 
modificazioni; 


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, re- 
cante «Attuazione della delega in materia di Segnalazio- 
ne certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 
della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 


Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, 
recante «Individuazione di procedimenti oggetto di au- 
torizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attività 
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di defini- 
zione dei regimi amministrativi applicabili a determina- 
te attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 
7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l’art. 1, comma 2; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 di- 
cembre 2016, con il quale l’on. dott.ssa Maria Anna Ma- 
dia è stata nominata Ministro senza portafoglio; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 12 dicembre 2016, con il quale al Ministro senza 
portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato con- 
ferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 26 gennaio 2017, recante delega di funzioni al Mini- 
stro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione; 


Visto l’elaborato contenente l’elenco delle principali 
opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera redatto 
dall’apposito gruppo di lavoro, trasmesso dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici con nota prot. n. 1517 in data 
15 febbraio 2018; 


Ritenuto opportuno, in fase di prima attuazione del ci- 
tato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 
2016, nelle more del completamento del glossario unico 
da adottarsi con successivi decreti in relazione alle opere 
edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di 
costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, 
adottare il glossario contenente l’elenco non esaustivo 
delle principali opere edilizie realizzabili in regime di at- 
tività edilizia libera; 

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
nella seduta del 22 febbraio 2018; 


—. ‘9. 
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Decreta: 


Art. 1. 


Approvazione del glossario contenente l’elenco non 
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in 
regime di attività edilizia libera 


1. In fase di prima attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è appro- 
vato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle 
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività 
edilizia libera, di cui all’allegato 1 che forma parte inte- 
grante del presente decreto. 


2. Con successivi decreti, da adottarsi con le modalità 
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 no- 
vembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del 
glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabi- 
li mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in 
alternativa al permesso di costruire. 


Art. 2. 


Clausola di invarianza finanziaria 


1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi 
di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consi- 
glio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e 
della Conferenza unificata. 


Roma, 2 marzo 2018 


Il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 
DELRIO 


Il Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione 
MADIA 


Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
reg. n. 1, foglio n. 510 
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DECRETO 27 marzo 2018. 


Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2016 e delle va- 
riazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, 
superiori al dieci per cento, relative all’anno 2017, ai fini 
della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi 
dei materiali da costruzione più significativi. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA REGOLAZIONE E I CONTRATTI PUBBLICI 


Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)», ed, 
in particolare, l’art. 133; 


Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, è stato abrogato, expressis verbis, dall’art. 217, 
comma |], lettera e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei con- 
tratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce- 
dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 


Visto l’art. 216, commi 1 e 27-ter del decreto legislati- 
vo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle diretti- 
ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudi- 
cazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 


Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 con 
il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l’altro, si è 
espressa affermando che «finché ricorrano procedure ri- 
entranti nel campo applicativo del regime transitorio ex 
art. 216, decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovrà 
considerarsi tenuto all’emanazione del decreto ministe- 
riale di cui all’art. 133, comma 6, del decreto legislativo 
n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia 
ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio 
di cui all’art. 216, comma 1, del nuovo Codice»; 


Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. converti- 
to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, 
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo» ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, 
con il quale sono state attribuite al Ministero delle infra- 
strutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135; 


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 
n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della com- 
missione consultiva centrale per il rilevamento del costo 
dei materiali da costruzione; 
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Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 
del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della com- 
missione consultiva centrale per il rilevamento del costo 
dei materiali da costruzione, così come modificato ed inte- 
grato alla luce dei decreti del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 mar- 
zo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, 
n. 104 del 25 maggio 2015 e n. 17 del 26 gennaio 2018; 


Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro del- 
le infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei 
prezzi medi per l’anno 2003 e delle variazioni percentuali 
annuali per l’anno 2004, relative ai materiali da costru- 
zione più significativi, ai sensi dell’art. 26, commi 4-bis, 
4-quater e 4-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»; 


Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle 
infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per 
l’anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per 
l’anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percen- 
tuali ai fini della determinazione delle compensazioni, re- 
lativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi 
degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modifiche ed integrazioni»; 


Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle in- 
frastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per 
l’anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per 
l’anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percen- 
tuali ai fini della determinazione delle compensazioni, re- 
lativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi 
degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modifiche», così come confermato dal decreto 13 ottobre 
2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio 
di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011; 


Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle in- 
frastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei 
prezzi medi per l’anno 2006 e delle variazioni percen- 
tuali annuali per l’anno 2007, e dei prezzi medi e delle 
variazioni percentuali ai fini della determinazione delle 
compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più 
significativi»; 

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle in- 
frastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prez- 
zi medi per l’anno 2007 e delle variazioni percentuali, 
su base semestrale, superiori all’otto per cento, relative 
all’anno 2008, ai fini della determinazione delle com- 
pensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzio- 
ne più significativi» emanato in deroga a quanto previ- 
sto dall’art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, ed in attuazione dell’art. 1, commi 
1,3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, con- 
vertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, 
n. 201; 


Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2008 e delle variazioni percentuali. supe- 
riori al dieci per cento, relative all’anno 2009, ai fini della 
determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi 
dei materiali da costruzione più significativi»; 
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Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 
9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle com- 
pensazioni ai sensi dell’art. 133, comma 5, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modi- 
fiche e integrazioni, sono state. tra l’altro, riportate le 
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, 
superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali 
da costruzione più significativi, verificatesi nell’anno 
2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l’anno 2007; 


Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2009 e delle variazioni percentuali an- 
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2010, 
ai fini della determinazione delle compensazioni, dei sin- 
goli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»; 


Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato 
variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in au- 
mento o in diminuzione, per i materiali da costruzione 
più significativi, nell’anno 2010 rispetto all’anno 2009, e, 
pertanto, non viene considerato ai fini della determinazio- 
ne della compensazione; 


Visto il decreto 3 maggio 2012 del Ministero del- 
le infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione 
dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle variazioni per- 
centuali annuali, superiori al dieci per cento, relative 
all’anno 2011, ai fini della determinazione delle com- 
pensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costru- 
zione più significativi»; 

Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infra- 
strutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2011 e delle variazioni percentuali an- 
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2012, 
ai fini della determinazione delle compensazioni, dei sin- 
goli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»; 


Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero del- 
le infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione 
dei prezzi medi per l’anno 2012 e delle variazioni per- 
centuali annuali, superiori al dieci per cento, relative 
all’anno 2013, ai fini della determinazione delle com- 
pensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costru- 
zione più significativi»; 

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato 
variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in au- 
mento o in diminuzione, per i materiali da costruzione 
più significativi, nell’anno 2013 rispetto all’anno 2012, e, 
pertanto, non viene considerato ai fini della determinazio- 
ne della compensazione; 


Visto il decreto 1° luglio 2015 del Ministero delle in- 
frastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prez- 
zi medi per l’anno 2013 e delle variazioni percentuali an- 
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2014, 
ai fini della determinazione delle compensazioni dei sin- 
goli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»; 

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato 
variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in au- 
mento o in diminuzione, per i materiali da costruzione 
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più significativi, nell’anno 2014 rispetto all’anno 2013, e, 
pertanto, non viene considerato ai fini della determinazio- 
ne della compensazione; 


Visto il decreto 31 marzo 2016 del Ministero delle in- 
frastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prez- 
zi medi per l’anno 2014 e delle variazioni percentuali an- 
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2015, 
ai fini della determinazione delle compensazioni dei sin- 
goli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»; 


Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato 
variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in au- 
mento o in diminuzione, per i materiali da costruzione 
più significativi, nell’anno 2015 rispetto all’anno 2014, e, 
pertanto, non viene considerato ai fini della determinazio- 
ne della compensazione; 


Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle in- 
frastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prez- 
zi medi per l’anno 2015 e delle variazioni percentuali an- 
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2016, 
ai fini della determinazione delle compensazioni dei sin- 
goli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»; 


Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato 
variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in au- 
mento o in diminuzione, per i materiali da costruzione 
più significativi, nell’anno 2016 rispetto all’anno 2015, e, 
pertanto, non viene considerato ai fini della determinazio- 
ne della compensazione; 


Vista l’istruttoria svolta dalla direzione generale per la 
regolazione e i contratti pubblici ed inerente, in partico- 
lare, la verifica e l’elaborazione dei dati forniti dalle tre 
fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati inter- 
regionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle camere 
di commercio d’Italia (VNIONCAMERE); 


Preso atto che la commissione consultiva centrale per 
il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, for- 
malizzata per effetto del decreto del Ministro delle infra- 
strutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modi- 
ficato ed integrato alla luce dei decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e 
n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 
13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015 e da ultimo, 
del decreto n. 17 del 26 gennaio 2018, si è riunita in data 
27 marzo 2018; 


Considerato che la commissione consultiva ha espres- 
so, all’unanimità, il proprio parere favorevole circa la 
completezza e la condivisibilità dell’istruttoria svolta 
dalla direzione generale per la regolazione e i contratti 
pubblici e, per l’effetto, ha approvato all’unanimità le ri- 
levazioni dei prezzi medi relativi all’anno 2016 e le varia- 
zioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative 
all’anno 2017, dei singoli prezzi dei materiali da costru- 
zione più significativi; 


7-4-2018 
Decreta: 


Art. 1. 


Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 133 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché di cui all’art. 216, 
commi 1 e 27-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione 
più significativi nell’anno 2017, rispetto all’anno 2016, 
non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in di- 
minuzione, superiori al dieci per cento. 


Art. 2. 


Ai sensi dell’art. 133, del decreto legislativo 12 apri- 
le 2006, n. 163, nonché dell’art. 216, commi 1 e 27-ter, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la de- 
terminazione delle compensazioni relative ai materiali da 
costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate nell’anno 2017 si fa riferimento: 


a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annua- 
li per la parte eccedente il dieci per cento. rilevati nell’al- 
legato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora 
l’offerta sia stata presentata nel 2011; 


b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali an- 
nuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, 
qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010; 


c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’alle- 
gato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’alle- 
gato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora 
l’offerta sia stata presentata nel 2009; 


d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali an- 
nuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 
e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, 
qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008; 


e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il dieci per cento rilevati nell’allega- 
to n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato 
n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 
2010. qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007; 


)) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’alle- 
gato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’alle- 
gato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’al- 
legato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 
9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministe- 
riale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata 
nel 2006; 
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g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali an- 
nuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, 
nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministe- 
riale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto mini- 
steriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto 
ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata 
presentata nel 2005; 


h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali an- 
nuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, 
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, 
nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministe- 
riale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto mini- 
steriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto 
ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al de- 
creto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l’offerta sia 
stata presentata nel 2004; 


i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’alle- 
gato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’alle- 
gato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’al- 
legato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 
9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 
24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministe- 
riale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto mi- 
nisteriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decre- 
to ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata 
presentata nel 2003 o anteriormente. 


Roma, 27 marzo 2018 


Il direttore generale: CAPPELLONI 


18402405 


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 


DECRETO 15 novembre 2017. 


Adozione dei Piani di gestione nazionale relativi alle flotte 
di pesca per la cattura delle risorse demersali nell’ambito 
delle: GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); 
GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar 
Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale). 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA 


Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 re- 
cante modernizzazione del settore pesca e dell’acquacol- 
tura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 
2003, n. 38; 


RIA 


7-4-2018 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni 
relative all’organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, com- 
ma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le di- 
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all'Unione europea - legge 
europea 2013-bis; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento 
dell’organizzazione del Ministero delle politiche agrico- 
le, alimentari e forestali, a norma dell’art. 11, comma 2, 
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Ri- 
gillo è stato nominato direttore generale della Direzione 
generale della pesca marittima e dell’acquacoltura; 


Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio 
del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’am- 
bito della politica comune della pesca; 


Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, re- 
lativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in 
materia di pesca marittima»; 


Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con- 
cernente le misure per il riassetto della normativa in ma- 
teria di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 
della legge 4 giugno 2010, n. 96; 


Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 
del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel 
Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di 
creare un contesto efficace di gestione, tramite un’ade- 
guata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e 
gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di 
gestione - articoli 18 e 19; 

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce 
un regime di controllo comunitario per garantire il rispet- 
to delle norme della politica comune della pesca; 


Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013 relativo 
alla politica comune della pesca, che modifica i regola- 
menti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consi- 
glio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/ 
CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i di- 
sposti degli articoli 7,9 e 10 concernenti i tipi di misure di 
conservazione, i principi e gli obiettivi dei Piani plurien- 
nali nonché il contenuto dei medesimi; 

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio- 
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo- 
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 


Considerato l’ Accordo multiregionale per l’attuazione 
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell’ambito 
del Programma operativo FEAMP 2014-2020, che appro- 
va il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per 
fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), e rispettivamente 
per priorità e misura, con evidenza della quota parte di 
risorse finanziarie attribuite alla competenza dell’ammi- 
nistrazione centrale e della quota parte di risorse com- 
plessivamente attribuita alle Amministrazioni regionali 
ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si è 
avuta l’intesa nella seduta della Conferenza Stato - Re- 
gioni del 9 giugno 2016; 


Considerato che la Direzione generale della pesca ma- 
rittima e dell’acquacoltura è individuata in qualità di Au- 
torità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Sono adottati i Piani di gestione Nazionale relativi 
alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali 
nell’ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro- 
Settentrionale); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Set- 
tentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar 
Tonio Occidentale). 


2. La validità dei Piani di gestione di cui all’art. 1 del 
presente decreto decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 di- 
cembre 2020. 


Il presente decreto, trasmesso all’Organo di controllo 
per il visto di competenza è divulgato attraverso il sito 
internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 15 novembre 2017 


Il direttore generale: RiciLLo 


Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-943 


18A02413 


7-4-2018 


DECRETO 11 dicembre 2017. 


Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune pro- 
duzioni agricole per la determinazione dei valori assicurabi- 
li al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualiz- 
zazione nell’anno 2018. 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
«Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re- 
gionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio- 
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo- 
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca , e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; 


Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul so- 
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 


Visto, in particolare, l’art. 36 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 che prevede, tra l’altro, un sostegno finan- 
ziario per il pagamento di premi di assicurazione del rac- 
colto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di 
perdite economiche per gli agricoltori causate da avversi- 
tà atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni 
parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale 
e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per 
il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricol- 
tori in caso di perdite economiche causate da avversità 
atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di 
un’emergenza ambientale; 


Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commis- 
sione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’art. 27 con- 
cernente, tra l’altro gli aiuti per i capi animali morti negli 
allevamenti zootecnici e l’art. 28 concernente gli aiuti per 
il pagamento dei premi assicurativi; 


Visti gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti 
di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 
concernente la gestione dei rischi e delle crisi; 


Considerato il Programma di sviluppo rurale naziona- 
le approvato dalla Commissione europea con Decisione 
n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da 
ultimo con Decisione n. C(2017) 7525 dell’8 novembre 
2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazio- 
ne del raccolto, degli animali e delle piante» e la sotto- 
misura 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità 
atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infesta- 
zioni parassitarie e per le emergenze ambientali»; 
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Visto l’art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori 
delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sul- 
la base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati 
dall’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare); 


Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, 
come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, 
n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarie- 
tà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno 
delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da 
eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che di- 
sciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi 
assicurativi; 


Visto in particolare l’art. 2, comma 5-ter, del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal 
decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, recante le moda- 
lità per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei 
valori assicurabili con polizze agevolate; 


Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 
2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il 
quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le di- 
sposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipolo- 
gie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orienta- 
menti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato al setto- 
re agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal 
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 
25 giugno 2014, e le disposizioni applicative stabilite con 
decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito 
Internet del Ministero; 


Considerato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, 
n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla sem- 
plificazione della Gestione della PAC 2014-2020 e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il 
Capo III riguardante la gestione del rischio; 


Considerate le lettere 5) ed /), dell’allegato B del citato 
decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modi- 
ficazioni e integrazioni, che definiscono rispettivamente 
gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del 
Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla 
stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai 
fini dell’adesione ai fondi di mutualizzazione, agevola- 
bili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del Programma 
nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione 
sono necessari, tra l’altro, i prezzi unitari massimi stabiliti 
dal presente decreto; 


Ritenuto opportuno che per la determinazione dei va- 
lori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi 
prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione 
storica triennale, così come previsto all’art. 127, com- 
ma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 2 
comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2014, Ismea 
può procedere alla rilevazione dei prezzi prendendo in 
considerazione un numero inferiore di anni; 


7-4-2018 


Considerato il decreto 6 novembre 2017, in corso di 
registrazione presso gli Organi di controllo, con il quale è 
stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018; 


Preso atto dei prezzi medi di mercato delle produzioni 
agricole rilevati dall’ ISMEA nel triennio dal 2015 al 2017 
ai sensi dell’art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, 
trasmessi con nota 7 novembre 2017; 


Ritenuto, per l’anno 2018, di parametrare gli importi 
massimi, entro cui devono essere contenuti i prezzi unita- 
ri per la determinazione dei valori delle produzioni agri- 
cole assicurabili e dei valori ai fini dell’adesione ai fondi 
di mutualizzazione, alla media dei prezzi dei singoli pro- 
dotti trasmessi dall’ISMEA con la citata nota; 


Tenuto conto della necessità di incrementare per le pro- 
duzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto 
ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclu- 
sione del periodo di conversione, tenendo altresì conto 
della riduzione delle rese benchmark da determinare con 
relativo provvedimento ministeriale; 


Decreta: 


Art. 1. 


Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze 
agevolabili e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione 
per l’anno 2018 


1.I prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli utilizza- 
bili per la determinazione dei valori assicurabili al merca- 
to agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione 
nell’anno 2018, sulla base del Piano assicurativo agricolo 
2018, citato nelle premesse, sono riportati nell’elenco al- 
legato che fa parte integrante del presente decreto. 


2.1 prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per pro- 
dotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica 
o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituisco- 
no il valore massimo di riferimento, fermo restando che, 
in sede di stipula delle polizze o per l’adesione ai fondi di 
mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di 
applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristi- 
che qualitative e alle condizioni locali di mercato. 


3. Ai fini dell’identificazione univoca del prodotto da 
assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizza- 
zione, il codice e l’ID varietà per i prodotti vegetali di cui 
all’elenco allegato - seconda e quinta colonna — sono ri- 
portati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto 
n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive modificazioni e 
integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel 
piano di mutualizzazione individuale, e devono essere ri- 
scontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle 
polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica 
annuale. 


— ii 
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4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biolo- 
giche non comprese nell’elenco allegato può essere deter- 
minato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, 
il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto 
con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del 
periodo di conversione. 


5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza 
deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» 
e al medesimo certificato deve essere allegato l’attestato 
dell’Organismo di controllo preposto per le successive 
verifiche da parte dell’ Autorità competente. 


Art. 2. 


Modalità di determinazione 
di ulteriori prezzi unitari massimi 


1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblica- 
zione del presente decreto nel sito internet del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, i soggetti 
interessati alla stipula delle polizze agevolate possono 
segnalare eventuali esigenze di determinazione di prezzi 
unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipo- 
logie di prodotto contemplate nell’elenco allegato. 


2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita co- 
municazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it 


3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate 
sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato 
e del parere tecnico dell’ISMEA. I relativi prezzi unitari 
massimi applicabili per la determinazione dei valori as- 
sicurabili al mercato agevolato o per l’adesione ai fondi 
di mutualizzazione, per l’anno 2018, saranno determinati 
entro trenta giorni a decorrere dal termine di cui al com- 
ma 1 e approvati con successivo provvedimento. 


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali (www.politichea- 
gricole.it). 


Roma, 11 dicembre 2017 


Il Ministro: MARTINA 


Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF  reg.ne prev. n. 1 
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ALLEGATO 


Seminativi 
ID Unità | Prezzi 
Area | Codice Prodotto Specifica prodotto NERI di massimi 
Varietà i 
misura | 2018 
H10 | FRUMENTO DURO GENERICO 1 peo 25.40 


po par Ae Di 
OI I E 
ee — fee 


fiele FT VARIETÀ PRIORA (DESTINATO ALLA , 

TOSTATURA PER LA PRODUZIONE DI CAFFI 
Cie fesso DI 
I 


LOIETTO GENERICO 


PISELLO PROTEICO GENERICO 


PISELLI SECCHI GENERICO 


n x TENERO BISCOTTIERO Pa 
] 
ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA 81 
C89 ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO 82 


dd 


dd 


(ep) 


Slii Slc Slio Slo Slio Sfic Sia 


(O) (U) 
ral-cel-elsalx-elas 


g 


7-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 81 


ID Unità | Prezzi 

Area | Codice Prodotto Specifica prodotto stia di massimi 
Varietà . 

misura | 2018 


ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA 4 €/100 
ERBAI MISTI MEDICA 83 le 16,46 
/ 
ERBAI MISTI ERBAI MISTI (USO FORAGGIO) 84 ar ù 14,08 


HH 


T | C87 |ERBAIDI GRAMINACEE ERBAIO DI AVENA è | |a 
T | t145 | LUPINELLA GENERICO 87 =: 13,50 
tr | H79 RT TIPO KAMUT O KHORASAN 88 .. 0 | 210,00 
00 | Hill | FRUMENTO TENERO FRASSINETO 93 . 0 | 3000 
T cà. PAGLIE DI CANAPA (UMIDITA' 13%) 98 d5 0 | 1400 
T | Ho NTO DURO SENATORE CAPPELLI 126 0 | 4583 
T | to NTO DURO AVISPA 127 | SI | 2600 
t|u GENTIL ROSSO 128 — 47,50 
clan NTO TENERO VERNA 129 - 0 | 4917 
T | HIl |FRUMENTO TENERO ANDRIOLO 130 | S100 | 49,17 
T :MENTO TENERO MAIORCA 131 i 49,17 
T FILDERSTOLTZ isa. | | dadr 
T | c32 ALTO CONTENUTO OLFICO 142 | Î10 | 3635 
T | 117 | AVENA DA BIOMASSA GENERICO 144 = 0 lam 
T | 133 GENERICO 148 -. 240 


ti 
ERBAI DA BIOMASSA GENERICO 149 > Cl sa 
ke 
ERBAI DI RA VIZZONE GENERICO 150 i 0 | 240 
"i "= 
L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA GENERICO 151 "+ 272 


T GENERICO 153 - 3,18 
T GENERICO 157 > Ol 93 
i GENERICO 158 pi lam 
T TRITICALE DA BIOMASSA GENERICO 163 + 0 | 275 
T | 187 | TRITORDEUM GENERICO 164 | SI | atao 
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Colture da seme 


Area 


Codice Prodotto 


BARBABIETOLA DA ZUCCHI 


ai DA SEME 


BIETOLA ROSSA DA SEME 


146 | CAROTA DA SEME 


ERO 


Specifica prodotto 


DA SEME 
DA ORTO DA SEME 
STANDARD 


DA SEME STANDARD 


ID 
Varietà 


Serie generale - n. 81 


Unità di 
misura 


Prezzi massimi 
2018 


H26 |BASILICO DA SEME DA SEME 3500 €/100 kg 846,67 


3501 €/100 kg 260,00 
3502 €/100 kg 285,83 


D46 |CAROTA DA SEME DA SEME IBRIDO 3503 €/100 kg 1.703,33 
D 


CA VOLFIORE DA SEME 
CA VOLFIORE DA SEME 
CAVOLI DA SEME 
CAVOLI DA SEME 


72. | CIPOLLA DA SEME 


FINOCCHIO DA SEME 


DA SEME IBRIDO 
DA SEME STANDARD 


DA SEME STANDARD 


3504 €/100 kg 465,00 
3505 €/100 kg 6.166,67 
3506 €/100 kg 1.316,67 


3507 €/100 kg 2.016,67 
DA SEME STANDARD 3508 €/100 kg 386.67 


DA SEME STANDARD 3516 €/100 kg 1.415,00 
D98. | FAGIOLI DA SEME DI LAMON (IGP) 3517 €/100 kg 850,00 
DS1 | FINOCCHIO DA SEME DA SEME IBRIDO 3518 €/100 kg 2.800,00 
DS1 


€/100 kg 


C73. | INDIVIA DA SEME 


SCAROLA DA SEME 


€/100 kg 


C LATTUGHE DA SEME 


PORRO DA SEME 
PORRO DA SEME 
PREZZEMOLO DA SEME 
RAPA DA SEME 
RAVANELLO DA SEME 
RAVANELLO DA SEME 
RUCOLA DA SEME 
RUCOLA DA SEME 
SPINACIO DA SEME 
SEDANO DA SEME 


DA SEME 


DA SEME IBRIDO 

DA SEME STANDARD 
DA SEME STANDARD 
DA SEME 

DA SEME IBRIDO 

DA SEME STANDARD 


COLTIVATA DA SEME 
SELVATICA DA SEME 


DA SEME 
DA SEME 


€/100 kg 


74 


T 
È 
T 
T 
È 


ZUCCA DA SEME 
ZUCCHINE DA SEME 
ZUCCHINE DA SEME 
CORIANDOLO DA SEME 
ERBA MEDICA DA SEME 
TRIFOGLIO DA SEME 
GIRASOLE DA SEME 
COLZA DA SEME 
CANAPA DA SEME 


DA SEME 

DA SEME IBRIDO 

DA SEME STANDARD 
DA SEME 

DA SEME 

DA SEME STANDARD 
DA SEME IBRIDO 

DA SEME STANDARD 
DA SEME 


3532 €/100 kg 660,00 
1533 


523,33 
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. "a ID ità di Prezzi massimi 


IT | H13 |FRUMENTO TENERO DA SEME |DA SEME €/100 kg 

IT FRUMENTO DURO DA SEME DA SEME 3543 | €/100kg 

IT MAIS DA SEME DA SEME 3544 | €/100kg 

IT ORZO DA SEME DA SEME €/100 kg 

I SEGALE DA SEME DA SEME 3546 | €/100kg 24,07 
IT | €92 |LOIETTO DA SEME DA SEME 3547 | €/100kg 168,33 
IT | L81 |SOIA DA SEME DA SEME 3548 | €/100kg 33,38 
IT_ | 1138 [ANETO DA SEME DA SEME 3549 | €/100kg 222.00 
IT | Hd0 |TRITICALE DA SEME DA SEME €/100 kg 32.08 
IT SORGO DA SEME DA SEME €/100 kg 52.00 
IT FAVINO DA SEME DA SEME €/100 kg 19,90 
IT | H88 |BIETOLA DA COSTA DA SEME |DA SEME €/100 kg 286,67 
IT_ | H89 |SULLA DA SEME DA SEME 3555 | €/100kg 276.67 
IT_| H95 |FESTUCA DA SEME DA SEME 3556 | €/100 kg 84,33 
IT ERBA MAZZOLINA DA SEME DA SEME €/100 kg 93,67 
IT | H97 |FACELIA DA SEME DA SEME €/100 kg 258,67 


IT | D96 |BUNCHING ONION DA SEME DA SEME IBRIDO €/100 kg 2.100,00 
IT | D96 |BUNCHING ONION DA SEME DA SEME STANDARD €/100 kg 1.016,67 


IT FAVA DA SEME DA SEME €/100 kg 39,33 
IT CRESCIONE DA SEME DA SEME 3562 | €/100kg 106,67 
IT FAGIOLI DA SEME DA SEME €/100 kg 200.00 
IT ORZO DA SEME DA SEME IBRIDO 3564 | €/100kg 130,33 
DI CRISANTEMO DA SEME DA SEME 3565 | €/100kg 160,00 
BARBABIETOLA DA FORAGGIO 
IT Lu DA SEME €/100 kg 199 
IT AVENA DA SEME GENERICO 3569 | €/100k 19,25 
IT | L25 |CARDO DA SEME GENERICO 3570 | €/100kg 500.00 
IT_| 143 |FAGIOLINI DA SEME GENERICO 3572 _| €/100kg 280,00 
IT FARRO DA SEME GENERICO €/100 kg 27.00 
IT | L89 |VECCIA DA SEME GENERICO €/100 kg 44,00 
IT COLZA DA SEME DA SEME IBRIDO €/100 kg 
10 LUPINELLA DA SEME GENERICO 3576 | €/100kg 97,50 


Ortaggi 


ID Unità di Prezzi massimi 


Area | Codice Prodotto Specifica prodotto Varietà inisura 2018 


IT PISBLLI FRESCHI PISELLI DA INDUSTRIA 4000 €/100 kg 26,72 


C46 
mr 
ti 
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ì DE ID Unità di Prezzi massimi 
Area | Codice Prodotto Specifica prodotto Varietà Pacini 2018 
D03 | ASPARAGO GENERICO 4008 €/100 kg 286,00 


CECI NERICO 4026 | €/100kg 161,26 
CETRIOLI IN PIEN'ARIA 4027 | €/100kg 35,62 
CICERCHIA NERICO 4028 | €/100kg 161,26 


COTTA A SEMINA 
Di CIPOLLE RIA VERTE 4030 €/100 kg 27.55 


C45. | FAGIOLI FRESCHI ERICO 4034 €/100 kg 
1.39 _|FAGIOLI DA INDUSTRIA INERICO 58.83 
OLI SECCHI NANI TERICO 


;IOLINI STORTINO DI TRENTO 4038 | €/100kg 

OLINI PIEN'ARIA 39, 
OLINI DA INDUSTRIA GENERICO 
OLINI PIENARIA 
OLI SECCHI RAMPICANTI —|DI CUNEO SECCO 
OLI FRESCHI DI LAMON (IGP) 


LENTICCHIE NERICO 4053 | G100Kg 
11 D22. | LENTICCHIE NERICO 4054 €/100 kg 04. 17 


PIEN'ARIA 4055 €/100 kg 

PIEN'ARIA 4057 €/100 kg ) 
DELLA BASSA VALLE 

SCRIVIA 4058 €/100 kg 48.17 


3 [ME GENERICO 
C35 |PATATE COMUNI 4060 | €/100kg 

IT | H16 |PATATE DA SEME DA SEMINA E 

Tr |_0ss 
IT | H24 [PEPERONCINO PICCANTE 
IT | C22 |PEPERONI QUADRATO D'ASTI 
[IT | _c22 [rePERONI CUNFO GIALLO 
PEPERONI STRATOS 


IT | €22 |PEPERONI TOPEPO 4069 | €/100kg 130,00 
IT | C22 |PEPERONI*** CORNO DI BUE*** 4070 | €/100kg 83,33 
IT | 022 ; 


PEPERONI LUNGHI €/100 kg 


CORNETTO DI 
IT C22 |PEPERONI PONTECORVO €/100 kg 


IT | €22 |PEPERONI PIEN'ARIA 4074 | €/100kg 
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Area | Codice 
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Prodotto Specifica prodotto 


ID 
Varietà 


Serie generale - n. 81 


Unità di 
misura 


Prezzi massimi 
2018 


PEPI 
PEPERONI 
PEPERONI 
PEPERONI 


PICCANTE 


4076 
4077 
4078 
4079 
4080 
4081 


€/100 kg 48,33 


€/100 kg 130,00 


C100ke 
CI00ke 


O. 
Q 
QUADRATO ROSSO 
PISELLI FRESCHI GENERICO 


POMODORO DA TAVOLA PIEN'ARIA 
POMODORO DA TAVOLA PIEN'ARIA 


SCALOGNO GENERICO 


ZUCCHINE BIANCHE CON 
ZUCCHINA FIORE FIORE 
ZUCCHINE DI PIEN'A 


ZUCCHINE DI PIEN'ARIA 


ZUCCHINE 
ZUC 


4082 
4092 
4093 
08 


12 
13 


€/100 kg 70,0 
C100ke 
35 


CI00ka 


GENERICO 


QUADRATO GIALLO 


UCCHINE 
FIORI DI ZUCCHINA 
PEPERONI 


15 
16 


18 


€/100 kg 77,0 
€/unità 0,20 


€/100 kg 62,29 


QUADRATO ROSSO 


POMODORINO DEL 
PIENNOLO DEL VESUVIO 
DOP 


PIATLINA BIONDA DI 
SIE ANDEZENO 


PEPERONI 
ASPARAGO 
COCOMERO 
PATATE 


POMODORO DA TAVOLA 


19 
20 
21 
22 


23 


24 


€/100 kg 130,00 


€/100 kg 63,19 


€/100 kg 430,00 


€/100 kg 131,67 


FAGIOLI SECCHI NANI VERDON 
LENTICCHIE GENERICO 


OCCHIO NERO BIOLOGICO 
L40. | FAGIOLI SECCHI NANI (SECCO) 

AZUCHI ROSSI BIOLOGICO 
L40. | FAGIOLI SECCHI NANI (SECCO 

AZUCHI VERDI BIOLOGICO 
L40. | FAGIOLI SECCHI NANI (SECCO) 


L40. | FAGIOLI SECCHI NANI 


BORLOTTI BIOLOGICO 
(SECCO) 


140 | FAGIOLI SECCHI NANI n ciali 


LENTICCHIE 


VILLALBA 
TROPEA CALABRIA IGP 
CIPOLLA ROSSA DI 


TROPEA CALABRIA IGP - 
CIPOLLOTTO 


CAROTA NOVELLA DI 
ISPICA IGP 
HOKKAIDO SECCO 
BORLOTTI 


CIPOLLE 


CIPOLLINE 


CAROTA 


FAGIOLI SECCHI NANI 
FAGIOLI FRESCHI 


26 
33 


35 
4136 
4137 


38 


4139 
4142 


4143 
4144 


4146 
4147 


1.366.67 
€/100 kg 107,33 


€/100 kg 41,67 


€/100 kg 41,67 


€/100 kg 62,67 


€/100 kg 200,00 


€/100 kg 183,33 
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Prodotto 


Specifica prodotto 


Serie generale - n. 81 


ID 
Varietà 


Unità di 
misura 


Prezzi massimi 
2018 


Area | Codice 
17 D22 
TP L04 


LENTICCHIE 
CAPPERO 


GENERICO 
CAPPERO DI PANTELLERIA 
IGP 


4149 €/100 kg 107,33 


876,67 


0 
IT LAI 
IT 


4150 0 kg 
4160 0 kg 


1 
€/1 c 
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI GENERICO €E/1 99,39 
L1l1 |AGRETTO GENERICO 4161 €/100 kg 77,50 
LAI |FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI DI SORANA (IGP) 4164 €/100 kg 1.550,00 
SA LA41. | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI DI CONTRONE 416 €/100 kg 1.075,00 
IT C38 |FRAGOLE GENERICO $114 €/100 kg 205,11 
TN C38. | FRAGOLE TRENTO 5115 €/100 kg 383,33 
IT C38 |FRAGOLE FRAGOLINE DI BOSCO S116 €/100 kg 1.333,33 
BZ C38. | FRAGOLE BOLZANO 5458 €/100 kg 393,33 
Frutta 


L12 
L12 
L12 
Ti 
02 
IT L12 
L12 
L12 


C37 


Q 


O (© 


D* 


» 
EEC 
ur [e 
rai 


Prodotto 


ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
CILIEGIE 

CILIEGIE 

CILIEGIE 


Specifica prodotto 


GENERICHE 
AURORA 

FLAVOR COT 
LILLY COT 
MAGIC COT 

PERL COT 
WONDER COT 
ZEBRA 12 
GENERICHE 
AUGUSTA 1 
AUGUSTA 2 
AUGUSTA 3 
FARBALY 
FARCLO 

FARDAO 

FARELY 

MANGO COT 
PINK COT 

SWEET COT 

TOM COT 
ORANGE RUBIS 
PELLECCHIELLA 
TYRINTHOS 
ANTONIO ERRANI 
DURA ANELLONA 
DURA DELLA MARCA 
DURONE DEL CHIAMPO 


ID 
Varietà 


Unità di 
misura 


Prezzi massimi 
2018 


cha 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 

: 
ok 
ok 
ok 
ok 
Dr 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 


SD 
(©) 
i 
SI 
— 


nNn|Iuau 
ar 
n 
ur; 


D 
i 


n1[|[1N1|A 
(I fi) co |a 
KB] Y|N 
GE 
IT 
—i|u 


n1a[iaia|[lualaua|u 
co|o|ojo 
vo] a|]h 
ARTE] = 
—i]W[W|H|T 


(2) 
nu] 
Nelo 
[OI E 
i 
nu 
(=) 

[ani 
(te) 


D 
i 


n[|yuau 


n1[|[Aa1|A 
nl_fH|-|H 
]ar|lui[pa[W 
SE 
Th — — 
ni |HW —i i 


(1) 
_ 
= 
=) 
Cani 
fe) 


(o) 
Di 
= 


n]la|[K 
Nu] 
|| 

(ep) 

= 

i 


(o) 
SD: 
= 


n1[Aui1[|[A 
NININ 
HIN|J_- 
— as 
—i ju 


_ 
pars 


n[ua|K 
Au 
[= fe) 


n 
N 
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Ti CIUDOE 
Ti 
TT 
TT 
Ti 
IT C37. | CILIEGIE MORA DI VIGNOLA 5067 €/100 kg 284,12 

TT CILIEGIE GENERICA 
IN TR 
08 CILIEGIO ACIDO 
E CILIEGIE 
03 C37. | CILIEGIE BROOKS 5073 €/100 kg 226,67 

E 
E 
03 
E 
0 
0 
Dì 
E 
IT C37. | CILIEGIE EARLY LORY 5084 €/100 kg 252.44 

i 
TT 
TT 
ti 
Ti 
TT 
IT C37. | CILIEGIE SONATA 5091 €/100 kg 284,12 

Ti 
TT 
TT 
TT CILIEGIE 
IT | c# [nem 
20 | CW [ncm 
TT 
IT | ps6 [cELSO 
IT | C52_[LAMPONE 
IT CS1 | MIRTILLO GENERICO 5216 €/100 kg 403,33 

i 
IT C06 |NETTARINE PRECOCI PRECOCI 5218 €/100 kg 73,64 
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Prodotto 


Specifica prodotto 
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ID Unità di 
Varietà misura 


Serie generale - n. 81 


Prezzi massimi 
2018 


NETTARINE PRECOCI 


[TARINE 


MEDIE 


PLATICARPA POLPA 
BIANCA PRECOCE 


PLATICARPA POLPA 
BIANCA TARDIVO 


5219 €/100 kg 


51,74 


NETTARINE TARDIVE 5220 | €/100kg 48,64 
NETTARINE SBERGIE 5221 | €/100kg 
NETTARINE GENERICO 5222 | €/100kg 73.00 


n PLATICARPA POLPA A È 
NETTARINE BIANCA MEDIO 5224 €/100 kg 


[TARINE PRECOCI 


PLATICARPA POLPA 
GIALLA PRECOCE 
PLATICARPA POL 
GIALLA MEDIO 


5225 €/100 kg 
5226 €/100 kg 


NETTARINE 
PESCHE 


PESCHE PRECOCI 


PESCHE PRECOCI 


PLATICARPA POL 
GIALLA TARDIVO 
MEDIE 
PERCOCO PASTA BIANCA 
TARDIVO 

PERCOCO PASTA GIALLA 
PRECOCE 

PERCOCO PASTA GIALLA 
MEDIO 

PERCOCO PASTA GIALLA 
TARDIVO 
PLATICARPA POL 
BIANCA PRECOCE 


5227 €/100 kg 
5228 €/100 kg 


5235 €/100 kg 38.67 
5236 €/100 kg 35.00 
5237 €/100 kg 26.33 


€/100 kg 


€/100 kg 


29.33 


PESCHE 


PESCHE 


PLATICARPA POLPA 
BIANCA MEDIO 
PLATICARPA POLE 
BIANCA TARDIVO 


€/100 kg 


€/100 kg 


PESCHE GIALLE MEDIE 


IT COS 
IT COS 
IT C06 
IT COS 
IT COS 
IT C10 
IT C09 
IT C09 
IT C10 
20 (6/0) 


PESCHE PRECOCI 


20 C09 |PESCHE 
AL C09 | PESCHE VOLPEDO 


19 


CIO 


PESCHE PRECOCI 


PLATICARPA POLPA 
GIALLA PRECOCE 
PLATICARPA POL 
GIALLA MEDIO 
PLATICARPA POLPA 
GIALLA TARDIVO 


BIANCHE MEDIE 


FLORDSTAR GIALLE 
PRECOCI 


€/100 kg 


€/100 kg 
€/100 kg 


€/100 kg 


IT C09 |PESCHE TABACCHIERA 5282 €/100 kg 66,17 
IT C10 | PESCHE PRECOCI GIALLE PRECOCI 5283 €/100 kg 66,37 
5284 €/100 kg 46.51 


IT C09 |PESCHE 


GIALLE MEDIE 


IT C09 | PESCHE GIALLE TARDIVE 5285 €/100 kg 47,67 
5286 €/100 kg 67,61 


IT C10 |PESCHE PRECOCI 
IT C09 | PESCHE 
IT C09 | PESCHE 


BIANCHE PRECOCI 
BIANCHE MEDIE 
BIANCHE TARDIVE 


5287 | €/100kg 53.06 
5288 _|_G100ke 
09 | C09 [PESCHE GENERICO 5289 | €/100kg 
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Prodotto 


PISTACCHIO 


INE PRECOCI 


Specifica prodotto 


GENERICO 
GENERICO 
MORETTINI 
SORRISO 
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ID 
Varietà 


5290 
5292 
5294 
5295 
5296 


Unità di 
misura 


Serie generale - n. 81 


Prezzi massimi 
2018 


1.19940 
315,00 
82,10 
69,33 
76,28 


S 


Ò 


$ 
S 
D 
D 


INE PRI 


ti 


2222 


Hi 


D 


C17 | SUSINE PRECOCI RUTH GERSTETTER 
C17. | SUSINE PRECOCI FLORENTIA 
SUS 


ALTRE VARIETA' PRECOCI 
ANGELENO 

ANNA SPATH 

TC SUN 

TC4 

SUN BURST 


5297 
5298 
5299 
5300 
5301 
5302 


€/100 kg 


€/100 kg 
€/100 kg 
€/100 kg 


82,10 
82,10 
70,30 
48.40 
58.06 
53.36 


US 
US 
S 


È 


BLACK STAR 
si CALIFORNI 
SU GOCCIA D'ORO 5310 €/100 kg 79,68 
a 0 
s PRESIDENT 
s REGINA CLAUDIA 
SANTA ROSA 


È 


SU 
SUS 
SUSI 


ti 


BLACK GOLD 


JE 


CI6 INE 


S 
S 
S 


tr] 


zz 


2 
D 
z 
lesi 


ZE 


ta 


U 
U 


SU 5 STANLEY 


PRESIDENT 
APIRENE 5321 €/100 kg 82,63 
RI 


PRIMUS 
SCHIA VA GROSSA 5325 €/100 kg 55.07 
5326 €/100 kg 46.04 


CARDINAL 


Li 
MATILDE 
VITTORIA 
FRAGOLA 


ITALIA 5331 €/100 kg 54,99 
LA VALLEE 5332 €/100 kg 53,20 
PALIERI 


È 


(© 

ES 

le 1 

lam 

5 335 
Hi les] 


n 
ex) 
ti 


E 
ci 
n 
( 
2 
ti 


UVA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 
IVA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 


VA DA TAVOLA 


cla 


iieiie 


(ani e 


VA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 
VA DA TAVOLA 
JVA DA TAVOLA 


ila 


Cic 


pa 
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2A Lu ID Unità di Prezzi massimi 
Prodotto Specifica prodotto nua 2018 


cI9 
[IT | CI9 [UVA DA TAVOLA 
cI9 


Era 
rete e Te 
im | cs 
it | cis 
CIS 
[rr [oe fivasini  — [omvenito | sat [etnis] sem _ 
AL [CID 
ca] 
ca 
37 [CILIEGI 
ar [aura 
37 [CILIEGI 
L 
CIL 


Hi 


VR 

DET ana 
37 _|cLIEOI 
ca 

a] er CI 
E) 
ca] 
ca 3341 
E) 
ca] 
ca] 


Hi TH TH lvuf Hus Hus Busg Busi H 


H TH 


TH H H 


C37 STELLA 5363 | €/100kg 266,67 


Hi 


Da] 37 [ciLIFOI 
37 [CILIEGI 
37 [CILIEGI 
ca] 
ca 
AVOCADO 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALBICOCCHE PRECOCI 
ALDICOCCIIE PRECOCI 
ALDICOCCIIE PRECOCI 


| 08 | L12 |ALBICOCCHE PRECOCI WONDER COT 5375 | €/100Kg 
x PLATICARPA POLPA 
PESCHE PRECOCI Uni 5379 | €/100kg 85.00 
ra PLATICARPA POLPA , 
PESCHE i 5380 | €/100kg 75,00 


SUSINE PRECOCI ERSINGHER 5381 | €/100kg 55,04 


TH luo f Mes] fusi 


3 
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; ig Unità di Prezzi massimi 
Area | Codice Prodotto Specifica prodotto MES in 2018 
IT C16 |SUSINE SUPERIOR ANGELENO €/1 4921 


5383 
37 _[curor 
vr |_G7 [ciuiEGI 5387 
VR | C37 |CILIEGI 5388 | e1 
C37 |CILIEGI 5389 | €1 


MONTELABBATE 
= MONTELABBATE 5 
11 | CO5 |NETTARINE CERTIFICAZIONE OM e1 
C16 |SUSINE 10P336 €/100 kg 
C16 |SUSINE 21083 €/100 kg 


C16 |SUSINE OXY 220534 €/100 kg 
C02 |ALBICOCCHE 36P999 €/100 kg 


€/1 


S 
112 | ALBICOCCHE PRECOCI 5416 | €1 
C10 |PESCHE PRECOCI VOLPEDO €/100 kg 


n MONTELABBATE 
NETTARINE PRECOCI CERTIFICAZIONE OM 5418 €/100 kg 
/100 kg 


lun] Mus! 


Gi 


lun 


1 î MONTELABBATE = 
ESCHE PRECOCI Sa FICAZIONE OM 3419 € 


ALBICOCCHE ADY COT 5420 €/1C 


O kg 

SUNNY COT 5421 | €/100Kkg 
GENERICO 5422 | €1 

MANGO GENERICO 5423 | €/100kg 


BIANCHE TARDIVE DI n 
|P BIVONA IGP Ei 


CO D'INDIA SAN CONO DOP 
STACCHIO VERDE DI BRONTE DOP 
LBICOCCHE ORANGE RUBIS 


p PESCHE GIALLE TARDIVE z c 
HSCHE DI LEONFORTE IGP i 


C16 |SUSINE D'ENTE €/100 kg 


CILIEGIE DA INDUSTRIA 
IT | CO5 |NETTARINE DA INDUSTRIA 5453 
C09 |PESCHE PERCOCHE DA INDUSTRIA | 5454 
ALTRE VARIETA' DA 


ALBICOCCHE PRECOCI GENERICHE n e1 
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; DE ID Unità di Prezzi massimi 
Area | Codice Prodotto Specifica prodotto Varietà rase 2018 
BZ | €37 |cILIEGIE BILE LI 5459 | €/100kg 550,00 


MONTAGNA 


7 
IT | ci [susne —— foxwzrena | s680 | eio0k |  S867 
IT | cis [suse [oxwrumsWweETVI | sì | €i00k | 9467 


PESCHE GIALLE TARDIVE 
19 PESCHE DI LEONFORTE | 5489 | €/100 kg 146,39 


Tabella mancata produzione latte bovino per squilibri igrotermometrici 


, ia ID Unità di Prezzi massimi 


IT B0O1. | BOVINI DA LATTE Mancata produzione 9352 €/100 k; 34,62 
b g 


18402334 


DECRETO 29 gennaio 2018. 


Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smalti- 
mento delle carcasse animali, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di 
mutualizzazione nell’anno 2018. Secondo elenco. 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
«Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni ge- 
nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; 


Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul so- 
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 


Visto, in particolare, l’art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede, tra l’altro, un sostegno finanzia- 
rio per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite 
economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie 
o dal verificarsi di un’emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’in- 
sorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale; 


Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’art. 27 con- 
cernente, tra l’altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l’art. 28 concernente gli aiuti per il 
pagamento dei premi assicurativi; 


Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; 


Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. 
C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione n. C(2017) 7525 dell’8 novembre 2017, 
ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e la sottomisura 17.2 
«Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie 
e per le emergenze ambientali»; 
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Visto l’art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle 
produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall’ISMEA 
(Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); 


Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, 
concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese 
agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla 
spesa per il pagamento dei premi assicurativi; 


Visto in particolare l’art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal de- 
creto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, recante le modalità per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori 
assicurabili con polizze agevolate; 


Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire 
dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle 
intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell’Unione europea per 
gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della 
Commissione del 25 giugno 2014, e le disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pub- 
blicato nel sito internet del Ministero; 


Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia- 
na n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modifica- 
zioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; 


Considerate le lettere 6) ed /), dell’allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modi- 
ficazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del 
Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini 
dell’adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del Programma nazionale 
di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l’altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente 
decreto; 


Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi 
prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, così come previsto all’art. 127, comma 3, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA può procedere 
alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 


Visto il decreto 6 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 di- 
cembre 2017, con il quale è stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018; 


Visto il decreto 29 dicembre 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono stati stabiliti, tra l’altro, i 
costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre, ombrai, reti an- 
tigrandine e serre per fungicoltura; 


Preso atto degli ulteriori prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall’ISMEA nel triennio dal 
2015 al 2017 ai sensi dell’art. 127, comma 3 della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 21 dicembre 2017; 


Esaminata la comunicazione dell’ ATA (Associazione italiana allevatori) del 13 dicembre 2017, di aggiornamento 
dei costi per lo smaltimento delle carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, avicunicoli, derivanti 
dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate; 


Ritenuto di parametrare per l’anno 2018 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per 
la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell’adesione ai fondi di mutualizzazione: 


alla media dei prezzi dei singoli prodotti o individui animali, rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi 
da ISMEA con nota 21 dicembre 2017, per le produzioni vegetali, zootecniche e per gli animali oggetto di abbatti- 
mento forzoso; 


ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali comunicati dall’ AIA in data 13 dicembre 2017; 


ai costi di ripristino delle strutture aziendali ed ai valori unitari massimi delle altre garanzie applicabili al set- 
tore zootecnico (mancati redditi), già stabiliti con il citato decreto ministeriale 29 dicembre 2016; 


Tenuto conto della necessità di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto 
ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresì conto della 
riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
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Decreta: 


Art. 1. 


Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili, dei costi di ripristino delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento 
delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico, con polizze agevolabili e per l'adesione 
ai fondi di mutualizzazione per l’anno 2018 


1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, dei costi di ripristino delle strutture aziendali, dei costi di 
smaltimento delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico, utilizzabili per la deter- 
minazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2018, 
sulla base del Piano assicurativo agricolo 2018 citato nelle premesse, sono riportati nell’elenco allegato che fa parte 
integrante del presente decreto. 


2.1 prezzi di cui al comma | codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie bota- 
nica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, 
in sede di stipula delle polizze o per l’adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di 
applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 


3. Ai fini dell’identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazio- 
ne, il codice e l’id varietà per i prodotti vegetali di cui all’elenco allegato — seconda e quinta colonna — sono riportati 
nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integra- 
zioni, nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle 
polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 


4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell’elenco allegato può essere determi- 
nato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le 
tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 


5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e 
al medesimo certificato deve essere allegato l’attestato dell’organismo di controllo preposto per le successive verifiche 
da parte dell’autorità competente. 


Art. 2. 


Modalità di determinazione 
di ulteriori prezzi unitari massimi 


1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, i soggetti interessati alla stipula delle polizze agevolate possono segna- 
lare eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipologie di 
prodotto contemplate nell’elenco allegato. 


2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it 


3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato e del 
parere tecnico dell’ISMEA. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili 
al mercato agevolato o per l’adesione ai fondi di mutualizzazione, per l’anno 2018, saranno determinati entro trenta 
giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1 e approvati con successivo provvedimento. 


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagri- 
cole.it). 


Roma, 29 gennaio 2018 


Il Ministro: MARTINA 


Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF  reg.ne prev. n. 135 
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Serie generale - n. 81 


ALLEGATO 


Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate 


- Anno 2018 
SEMINATIVI — 
È Se x ID Unità Prezzi massimi 
Area Codice Prodotto Specifica di prodotto Varietà | di misura 2018 
IT L97 PASCOLO GENERICO 168 €/ha 103,18 
Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti 
Valore Valore 
= 2 l ID Valore si l i 
Area Codice Tipologia Varietà | estirpo €/ha reimpianto assicurabile 
P €Ina Totale €/ha 
IT S07 Vigneti a media densità e Oliveti 11000 6.600 12.000 18.000 
IT S07 Vigneti a alta densità 11001 6.600 15.000 21.000 
LE SÙ Fiubodabassadenaftapasco 11002 6.600 9.000 15.000 
actinidia, ciliegio, albicocco ecc.) 
IT S07 Frutteti a media densità (melo e pero 
x 2500 — 3000 piante/ha) 11003 6.600 18.400 25.000 
IT S07 Frutteti ad alta densità (melo e pero x 
11000 — 13000 piante/ha) 11004 6.600 38.400 45.000 
serre, ombrai, serre per fungicoltura 
A i P ID Prezzi massimi 
Area Codice Tipologia Varietà € imq 
IT S01 - Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato 11005 230,00 
IT - Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato 
S02 o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, 11006 200,00 
vedril, policarbonato, plexiglas) 
IT - Serre tunnel o multitunnel con struttura in metallo, copertura in 
S03 film plastico (doppio o singolo) e tamponature laterali in plastica 11007 120,00 
rigida (come sopra) 
IT s10 - Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete 11008 30,00 
ombreggiante; 
IT - Serre per fungicoltura: strutture ad arco ricoperte con strati di 
S03 nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a 11009 120,00 
doppio strato 
reti antigrandine 
A A 5 La Prezzi massimi 
Area Codice Tipologia ID Varietà € lettaro 
IT S04 - Reti antigrandine 11010 12.000,00 
IT s04 - Reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la 11011 14.400,00 
forzatura degli impianti frutticoli 
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TABELLA PREZZI ABBATTIMENTO FORZOSO ANIMALI - ANNO 2018 
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Area | Codice | Prodotto Specifica di prodotto AA Pei sr 
(i: BO1 BOVINI DA LATTE FRISONA E ASSIMILATE 9003 €/capo 1445,63 
IT BO1 BOVINI DA LATTE BRUNA E ASSIMILATE 9004 €/capo 1493,89 
IT B01 BOVINI DA LATTE PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE 9005 €/capo 1238,89 
(T BO1 BOVINI DA LATTE METICCIA 9006 €/capo 1023,71 
IT. B02 BOVINI DA CARNE PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE 9033 €/capo 1267,14 
ST B02 BOVINI DA CARNE PIEMONTESE E ASSIMILATE 9034 €/capo 1858,23 
IT B02 BOVINI DA CARNE CHAROLAISE E LIMOUSINE 9035 €/capo 1890,29 
IT B02 BOVINI DA CARNE CHIANINA 9036 €/capo 1464,96 
IT B02 BOVINI DA CARNE MARCHIGIANA 9037 €/capo 1198,05 
IT B02 BOVINI DA CARNE ROMAGNOLA 9038 €/capo 1169,05 
IT B02 BOVINI DA CARNE MAREMMANA 9039 €/capo 809,79 
IT B02 BOVINI DA CARNE PODOLICA 9040 €/capo 807,41 
IT B02 BOVINI DA CARNE METICCIA 9041 €/capo 1602,88 
IT E10 EQUIDI CAVALLO AVELIGNESE 9067 €/capo 1209,40 
IT E10 EQUIDI CAVALLO MURGESE 9069 €/capo 1752,58 
IT E10 EQUIDI CAVALLO MAREMMANO 9070 €/capo 1988,86 
IT E10 EQUIDI CAVALLO C.A.TIRO PESANTE RAPIDO 9071 €/capo 2432,56 
ST E10 EQUIDI CAVALLO METICCI 9080 €/capo 1.477,72 
fi E10 EQUIDI ASINO-MULO-BARDOTTO 9351 €/capo 1218,38 
TT FO1 BUFALINI DA LATTE BUFALINI DA LATTE 9107 €/capo 1687,39 
NT 004 OVICAPRINI DA CARNE | OVINI - BERGAMASCA 9134 €/capo 222,42 
TT 004 OVICAPRINI DA CARNE | OVINI - APPENNINICA 9136 €/capo 192,39 
IT 004 OVICAPRINI DA CARNE | OVINI - METICCI 9139 €/capo 127,05 
NT 003 OVICAPRINI DA LATTE OVINI - DELLE LANGHE 9175 €/capo 173,91 
IT 003 OVICAPRINI DA LATTE OVINI - MASSESE 9176 €/capo 183,30 
IT 003 OVICAPRINI DA LATTE OVINI - COMISANA 9178 €/capo 168,78 
IT 003 OVICAPRINI DA LATTE OVINI - SARDA 9180 €/capo 208,00 
IT 003 OVICAPRINI DA LATTE OVINI - METICCI 9181 €/capo 100,94 
IT 004 OVICAPRINI DA CARNE | CAPRINI - CAPRA SARDA 9142 €/capo 191,63 
IT 004 OVICAPRINI DA CARNE |CAPRINI - SAANEN 9143 €/capo 284,06 
(TT 004 OVICAPRINI DA CARNE | CAPRINI - CAMOSCIATA 9146 €/capo 292,87 
IT 004 OVICAPRINI DA CARNE | CAPRINI - MALTESE 9147 €/capo 175,68 
IT 004 OVICAPRINI DA CARNE | CAPRINI - CAPRE METICCE 9148 €/capo 132,92 
IT: 003 OVICAPRINI DA LATTE CAPRINI - CAPRA SARDA 9184 €/capo 191,63 
IT 003 OVICAPRINI DA LATTE CAPRINI - SAANEN 9185 €/capo 284,06 
IT 003 OVICAPRINI DA LATTE CAPRINI - CAMOSCIATA 9188 €/capo 292,87 
IT 003 OVICAPRINI DA LATTE CAPRINI - MALTESE 9189 €/capo 175,68 
IT: 003 OVICAPRINI DA LATTE CAPRINI - CAPRE METICCE 9190 €/capo 132,92 
IT NO1  |CONIGLI Conigli-Razze leggere 9352 €/capo 39,91 
IT NO1  |CONIGLI Conigli-Razze medie 9353 €/capo 53,96 
IT NO1 CONIGLI Conigli-Razze pesanti 9354 €/capo 89,93 
IT NO1  |CONIGLI Conigli-Grand parents 9355 €/capo 161,50 


* | prezzi massimi per l'abbattimento forzoso sono riferiti, ove previsto, ai capi iscritti ai Libri Genealogici. 
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MANCATA PRODUZIONE LATTE BOVINO PER SQUILIBRI IIROTERMOMETRICI - 


ANNO 2018 
i ca ; ID Unità di Prezzi massimi 
Area | Codice | Prodotto Specifica di prodotto Varietà nu 2018 
LATTE DI VACCA PER PARMIGIANO 
NT BO1 BOVINI DA LATTE REGGIANO 9351 €/100 kg 46,07 
NT BO1 BOVINI DA LATTE LATTE DI VACCA BIOLOGICO 9453 €/100 kg 51,94 
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TABELLA PREZZI MANCATO REDDITO 
(Ove non diversamente indicato deve intendersi riferito ad un periodo massimo di 180 giorni) 
- ANNO 2018 
Unità ID Rozzi 
Area | Codice Prodotto Specifica di prodotto ita -_4x | massimi 
di misura | Varietà 
2016 € 
IT. |Bot BOVINI DA LATTE BOVINI DA LATTE q 9000 4,89 
BOVINI DA LATTE DESTINATI 
IT. |Bot BOVINI DA LATTE ALLA PRODUZIONE DI q 9001 5,82 
PARMIGIANO REGGIANO 
IT. |Bot BOVINI DA LATTE ROMINLDA[STIb=paralagi ‘2 9344 0,03 
latte e per giorno di fermo 
BOVINI DA LATTE DESTINATI 
ALLA PRODUZIONE DI 
IT. |Bot BOVINI DA LATTE PARMIGIANO REGGIANO - per |° 9345 0,04 
q.le di latte e per giorno di fermo 
IT. |Bo2 BOVINI DA CARNE BOVINI DA CARNE Fattrice 9032 806,61 
IT. |Fot BUFALINI DA LATTE BUFALINI DA LATTE q 9106 12,10 
IT. |Fot BUFALINI DA LATTE ERP RUN DATA SRara di (a 9346 0,07 
latte e per giorno di fermo 
IT. |o04 OVICAPRINI DA CARNE | OVINI - carne Fattrice 9133 77,13 
IT. |003 OVICAPRINI DA LATTE OVICAPRINI DA LATTE q 9174 15,12 
IT. |003 OVICAPRINI DA LATTE OVICAFRINI DALATIE =Per-gle? |. 9347 0,08 
di latte e per giorno di fermo 
IT |A60 AVICOLI DA UOVA SALINA» evo: As eone most: asa 9216 3,43 
gabbia 
IT |A60 AVICOLI DA UOVA i SMAVAGRONSUMAA lo 9217 3,63 
IT. |A60 AVICOLI DA UOVA e ee Capo 9218 3,83 
all'aperto 
IT |A60 AVICOLI DA UOVA GALLINA: uavo da Sonisumor= Capo 9219 4,13 
biologico 
IT |A60 AVICOLI DA UOVA BRELA = UoIo daeansimo Capo 9220 1,61 
fase pollastra 
AVICOLI PARENTS - Genere 
IT. |AG0 AVICOLI DA UOVA a Capo 9221 16,13 
IT. |A61 AVICOLI DA CARNE POLLI - carne Ma 9250 23,19 
UOVA COVA PARENTS - Genere 
IT. |A60 AVICOLI DA UOVA GALLUS - uova da cova în Capo 9222 34,28 
deposizione 
AVICOLI GRAN PARENTS - 
IT. |A60 AVICOLI DA UOVA Genere GALLUS - fase pollastra | C2P® 9223 45,37 
UOVA COVA GRAN PARENTS - 
IT. |A60 AVICOLI DA UOVA GAIA GSS UNA: Cale ia 9224 90,74 
in fase deposizione (120 uova X 
0.756 €) 


— 63 — É 
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Unità ID lr 
Area | Codice Prodotto Specifica di prodotto AE: «42 | massimi 
di misura | Varietà 
2016 € 

IT A61 AVICOLI DA CARNE CAPPONI - carne MQ 9251 16,13 

IT A61 AVICOLI DA CARNE FARAONE - carne MQ 9252 23,19 

IT A61 AVICOLI DA CARNE ANATRE - carne MQ 9253 23,19 

IT A61 AVICOLI DA CARNE TACCHINI - carne MQ 9254 16,13 

IT A61 AVICOLI DA CARNE OCHE - carne MQ 9255 16,13 

IT NO1 CONIGLI CONIGLI Buco parto | 9281 25,56 

IT U20 SUINI SUINI CICLO APERTO - LATTONI | Scrofa 9308 201,65 
SUINI CICLO APERTO - 

IT U20 SUINI MAGRONI Scrofa 9309 292,40 
SUINI CICLO CHIUSO - SUINO 

IT U20 SUINI LEGGERO Scrofa 9310 236,94 
SUINI CICLO CHIUSO - SUINO 

IT U20 SUINI PESANTE Scrofa 9311 277,27 

IT U20 SUINI SUINI DA INGRASSO Capo 9312 15,12 

IT U20 SUINI SUINI SCROFAIA - SITO 1 Scrofa 9313 145,19 

IT U20 SUINI SUINI SVEZZAMENTO - SITO 2 |Capo 9314 13,11 

IT U20 SUINI SUINI MAGRONAGGIO - SITO 3 |Capo 9315 23,19 

IT U20 SUINI SUINI FINISSAGGIO - SITO 4 Capo 9316 15,12 
APICOLTURA - miele - apiario 

IT P01 API nomade - periodo di fermo Kg miele aa D+ 
APICOLTURA - miele - apiario 

IT P01 API stanziale - periodo di fermo Kg miele 29 des 
APICOLTURA - miele - apiario 

IT P01 API nomade mancata Kg miele 9348 1,01 

movimentazione 
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DECRETO 30 gennaio 2018. 


Adozione dei Piani di gestione nazionale relativi alle flotte 
di pesca per la cattura delle risorse demersali nell’ambito 
delle: GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); 
GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale); GSA 11 
(Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar 
Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridio- 
nale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale). 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA 


Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 re- 
cante «Modernizzazione del settore pesca e dell’acqua- 
coltura», a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 mar- 
zo 2003, n. 38; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni 
relative all’organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, com- 
ma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le di- 
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all'Unione europea - legge 
europea 2013-bis; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento 
dell’organizzazione del Ministero delle politiche agrico- 
le, alimentari e forestali, a norma dell’art. 11, comma 2, 
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 
29 marzo 2017, reg. /, foglio n. 212, con il quale è stato 
conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda 
fascia, l’incarico di funzione dirigenziale di livello gene- 
rale di direttore della Direzione generale della pesca ma- 
rittima e dell’acquacoltura; 


Visto il reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 di- 
cembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfrutta- 
mento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito 
della politica comune della pesca; 


Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, re- 
lativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in 
materia di pesca marittima»; 


Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con- 
cernente le misure per il riassetto della normativa in ma- 
teria di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 
della legge 4 giugno 2010, n. 96; 


Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 
del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel 
Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di 
creare un contesto efficace di gestione, tramite un’ade- 
guata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e 
gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di 
gestione - articoli 18 e 19; 

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce 
un regime di controllo comunitario per garantire il rispet- 
to delle norme della politica comune della pesca; 
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Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo 
alla politica comune della pesca, che modifica i regola- 
menti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consi- 
glio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/ 
CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i di- 
sposti degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di 
conservazione, i principi e gli obiettivi dei Piani plurien- 
nali nonché il contenuto dei medesimi; 

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio- 
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo- 
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio; 


Considerato l’ Accordo multiregionale per l’attuazione 
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito 
del Programma operativo FEAMP 2014-2020, che appro- 
va il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per 
fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), e rispettivamente 
per priorità e misura, con evidenza della quota parte di 
risorse finanziarie attribuite alla competenza dell’ Ammi- 
nistrazione centrale e della quota parte di risorse com- 
plessivamente attribuita alle Amministrazioni regionali 
ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si è 
avuta l’intesa nella seduta della Conferenza Stato - Re- 
gioni del 9 giugno 2016; 

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2017 concer- 
nente l’adozione dei Piani di gestione nazionali relativi 
alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali 
nell’ambito delle: GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro- 
Settentrionale); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Set- 
tentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar 
Ionio Occidentale); 


Considerata la necessità di implementare i Piani di Ge- 
stione Nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura 
delle risorse demersali nell’ambito delle: GSA 10 (Mar 
Tirreno Centrale e Meridionale); GSA 11 (Sardegna); 
GSA 16 (Stretto di Sicilia); 


Considerato che la direzione generale della pesca ma- 
rittima e dell’acquacoltura è individuata in qualità di Au- 
torità di gestione del PO FEAMP 2014/2020; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Sono adottati i Piani di gestione nazionale relativi 
alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersa- 
li nell’ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Cen- 
tro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e 
Meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di 
Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrio- 
nale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio 
Occidentale). 
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2. La validità dei Piani di gestione di cui all’art. 1 del 
presente decreto decorre dal 31 gennaio 2018 al 31 di- 
cembre 2020. 


3.Il decreto ministeriale 15 novembre 2017 è sostituito 
dal presente decreto. 


Il presente decreto, trasmesso all’Organo di controllo 
per il visto di competenza è divulgato attraverso il sito 
internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 30 gennaio 2018 


Il direttore generale: RiciLLo 


AVVERTENZA: 


Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consul- 
tabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it 


18A02414 


DECRETO 16 febbraio 2018. 


Modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse non 
ancora utilizzate nel quadro dell’applicazione del decreto 
n. 940 del 1° marzo 2017, recante «Modalità di ripartizione 
delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato 
(UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto 
eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri 
settori zootecnici, dall’articolo 21 del decreto-legge 17 otto- 
bre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in fa- 
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, 
nonché dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016 e del 2017». 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 


Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce 
un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodot- 
ti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997; 


Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 
17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identifica- 
zione e di registrazione degli animali delle specie ovina e 
caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 
e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; 


Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga 
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in 
particolare, l’art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto 
con l’art. 228; 
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Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 del- 
la Commissione, dell’8 settembre 2016, che prevede un 
aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte 
e gli allevatori di altri settori zootecnici, che ha attribuito 
all’Italia una dotazione finanziaria di euro 20.942.300; 


Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/286 del- 
la Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica 
del regolamento (UE) n. 2016/1613 della Commissione, 
dell’8 settembre 2016, per quanto concerne gli allevatori 
nelle regioni italiane colpite dal sisma; 


Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e 
successive modificazioni, concernente la soppressione 
dell’ AIMA e l’istituzione dell’ Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura (AGEA); 


Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229, che prevede interventi urgenti in favore delle po- 
polazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016; 


Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che 
prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popola- 
zioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed 
in particolare l’art. 15, che detta disposizioni per il soste- 
gno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e 
zootecniche; 


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017, recante 
«Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previ- 
ste dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, della 
Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i 
produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecni- 
ci, dall’art. 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché 
dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi in- 
terventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016 e del 2017», modificato dal de- 
creto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali 18 aprile 2017, n. 2292; 


Considerato che il regolamento delegato (UE) 
n. 2016/1613, della Commissione, dispone che i paga- 
menti sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se ef- 
fettuati entro il 30 settembre 2017; 


Considerato che il regolamento delegato (UE) 
n. 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, 
stabilisce che il sostegno supplementare per gli allevatori 
nelle regioni italiane colpite dal sisma è versato al massi- 
mo entro il 30 settembre 2018; 


Considerato che l’art. 6 del decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali n. 940 del 1° mar- 
zo 2017, stabilisce i massimali degli aiuti unitari onde 
consentire l’accesso ad un maggior numero di utenti 
possibili; 

Considerato che l’art. 7 del decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali n. 940 del 1° mar- 
zo 2017,stabilisce in favore delle aziende di allevamento 
di equidi un aiuto con un massimale unitario per capo; 


fps 
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Considerato che le risorse finanziarie individuate 
all’art. 5, del decreto n. 940 del 1° marzo 2017, finaliz- 
zate a supportare il settore zootecnico nei territori colpiti 
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, non sono state 
completamente utilizzate; 


Considerato che le risorse finanziarie individuate 
all’art. 7 del citato decreto 1° marzo 2017, finalizzate a 
supportare il settore dell’allevamento degli equidi nei ter- 
ritori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, non 
sono state ancora erogate; 


Ritenuto che le risorse finanziarie inutilizzate debbano 
essere redistribuite alle aziende aventi diritto, che hanno 
presentato domanda per l’accesso alle misure di sostegno 
previste all’art. 5, comma 1, del decreto 1° marzo 2017, 
sulla base del numero di capi ritenuti ammissibili da Agea 
in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del mede- 
simo decreto 1° marzo 2017; 


Ritenuto altresì che le risorse finanziarie recate 
dall’art. 7 del decreto 1° marzo 2017 ancora non erogate 
debbano essere distribuite alle aziende aventi diritto, che 
hanno presentato domanda per l’accesso alle misure di 
sostegno previste al suddetto art. 7, sulla base degli esi- 
ti istruttori e del numero di capi ritenuti ammissibili da 
Agea in base a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del 
medesimo decreto 1° marzo 2017; 


Acquisiti i pareri espressi dalla Regione Lazio, con co- 
municazione del 15 febbraio 2018, dalla Regione Abruz- 
zo con comunicazione del 16 febbraio 2018, dalla Regio- 
ne Marche con comunicazione del 16 febbraio 2018, e 
dalla Regione Umbria con comunicazione del 16 febbraio 
2018; 
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Decreta: 


Art. 1. 


1. In deroga ai limiti stabiliti, per la quantificazio- 
ne degli aiuti unitari, all’art. 6 del decreto del Ministro 
delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 940 del 
1° marzo 2017, le risorse non ancora utilizzate nel qua- 
dro dell’applicazione dell’art. 5 dello stesso decreto, sono 
ridistribuite da Agea tra le misure previste al medesimo 
art. 5, comma I, in proporzione alle somme assegnate per 
ognuna di queste e sono erogate alle aziende che hanno 
presentato domanda per l’accesso alle stesse misure, in 
proporzione al numero di capi complessivamente ammis- 
sibili alla concessione degli aiuti. 

2. In deroga a quanto previsto all’art. 9, comma 1, del 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali n. 940 del 1° marzo 2017, le risorse non ancora 
erogate nel quadro dell’applicazione dell’art. 7 dello stes- 
so decreto sono distribuite, entro il 30 settembre 2018, 
alle aziende che hanno presentato domanda per l’acces- 
so alle stesse misure, sulla base degli esiti istruttori e del 
numero di capi ammissibili alla concessione degli aiuti, 
con il massimale unitario per capo di cui al comma 3 del 
medesimo art. 7. 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di control- 
lo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 


Roma, 16 febbraio 2018 
Il Ministro: MARTINA 
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF  reg.ne prev.n. 167 


18A02328 


DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 


DELIBERA 22 dicembre 2017. 


Prolungamento della linea metropolitana M1 a Mon- 
za Bettola, tratta Sesto FS - Monza Bettola. Approvazione 
variante e autorizzazione utilizzo di ribassi di gara (CUP 
B61E04000030001). (Delibera n. 85/2017). 


IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 


Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni che ha abrogato e sostituito il 
decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, e visti in particolare: 

a) Vart. 200, comma 3, che prevede che, in sede di 
prima individuazione delle infrastrutture e degli insedia- 
menti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di 


ili 


tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pia- 
nificazione e programmazione, comunque denominati, 
vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo de- 
creto legislativo, all’esito della quale lo stesso Ministro 
propone l’elenco degli interventi da inserire nel primo 
Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al 
decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che so- 
stituisce tutti i predetti strumenti; 


b) l’art. 201, comma 9, che prevede che, fino all’ap- 
provazione del primo DPP, valgono come programma- 
zione degli investimenti in materia di infrastrutture e tra- 
sporti gli strumenti di pianificazione e programmazione 
e i piani, comunque denominati, già approvati secondo 
le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello 
stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste 
un impegno assunto con i competenti organi dell’Unione 
europea; 
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c) l’art. 214, comma 2, lettera 4) e /), in base al quale 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede 
alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza 
sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudi- 
catori e della successiva realizzazione delle infrastrutture 
e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e 
cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, an- 
che ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di 
questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti 
prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso 
le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 


d) Vart. 214, comma 11, che prevede che in sede di 
prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot- 
ti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 163 del 
decreto legislativo n. 163/2006; 


e) l’art. 216, commi 1, 1-biîs e 27, che, fatto salvo 
quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 
2016, stabiliscono rispettivamente che: 


1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si appli- 
ca alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con 
cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pub- 
blicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 


2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture 
strategiche già inseriti negli strumenti di programmazio- 
ne approvati, e per i quali la procedura di valutazione di 
impatto ambientale sia già stata avviata alla data di en- 
trata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi 
progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 


3) le procedure per la valutazione di impatto am- 
bientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in 
vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 se- 
condo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 
184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 
del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e 
alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del pre- 
detto avvio e le medesime procedure trovano applicazio- 
ne anche per le varianti; 


Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con- 
cernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ 
CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; 


Considerato che la proposta all’esame, alla luce delle 
sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto 
al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto 
legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all’esame di 
questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni 
del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; 


Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento 
ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il 
primo Programma delle infrastrutture strategiche, che in- 
clude nell’ Allegato 1, nell’ambito dei «Sistemi urbani», 
l’infrastruttura «Monza metropolitana» e nell’ Allegato 2 
la «Metropolitana di Monza (prolungamento MI - tratta 
Sesto S. G. - Monza Bettola)»; 

Vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, Supplemento or- 
dinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere 
sull’XI Allegato infrastrutture al Documento di econo- 
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mia e finanza - DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 
Programma delle infrastrutture strategiche», nell’ambito 
dell’infrastruttura «Accessibilità metropolitana Fiera di 
Milano», l’intervento «Milano Prolungamento della linea 
Metropolitana M1»; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
dell’8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle di- 
sposizioni legislative e regolamentari in materia di espro- 
priazione per pubblica utilità, e successive modificazioni; 


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modifi- 
cazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione 
istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 
2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i 
compiti di cui all’art. 3 del medesimo decreto alle dire- 
zioni generali competenti del Ministero, alle quali è de- 
mandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i 
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documen- 
tazione a supporto; 


Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63, pubblica- 
ta nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale 
questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di 
ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle in- 
frastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini 
della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel 
Programma delle infrastrutture strategiche; 


Vista la normativa vigente in materia di Codice unico 
di progetto (CUP) e, in particolare: 

a) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposi- 
zioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazio- 
ne» che, all’art. 11, dispone che ogni progetto di investi- 
mento pubblico deve essere dotato di un CUP; 


b) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata 
dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, 
tra l’altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di man- 
cata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 


c) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblica- 
ta nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata 
corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, 
nonché la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali que- 
sto Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del 
CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti 
i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed infor- 
matici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve 
essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informa- 
tivi, comunque interessati ai suddetti progetti; 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all’art. 1, 
comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di 
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il 
compito di fornire tempestivamente informazioni sull’at- 
tuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all’ali- 
mentazione di una banca dati tenuta nell’ambito di questo 
stesso Comitato; 

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
concernente «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), 
e £), della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in mate- 
ria di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione 
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delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finan- 
ziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere 
e del Fondo progetti»; 


Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi fi- 
nanziari e visti, in particolare: 


a) l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei 
lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamen- 
ti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bîs, e 176, 
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 
del 2006, disposizione richiamata all’art. 203, comma 2, 
del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; 


b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 
2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 
2015, che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 
del decreto-legge n. 90 del 2014, aggiorna le modalità di 
esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui 
alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011, e la relativa errata cor- 
rige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 


Vista la delibera dell’8 agosto 2015, n. 62, pubblica- 
to nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale 
questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo 
di legalità precedentemente licenziato nella seduta del 
13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l’al- 
ta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito 
con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell’in- 
terno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Mini- 
stro delle infrastrutture e dei trasporti; 


Visto l’art. 203 del citato decreto legislativo 50 del 
2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per 
l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamen- 
ti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le 
competenze del pre-vigente CCASGO; 


Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, conver- 
tito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, 
n. 222, che, all’art. 7, comma 3, ha autorizzato la spesa di 
150 milioni di euro per l’anno 2007, da utilizzare ai sensi 
degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pub- 
blici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto 
legislativo n. 163 del 2006, quale cofinanziamento delle 
politiche a favore del trasporto pubblico; 


Visto il disegno di legge di bilancio 2018 - A.C. 4768 che, 
nel testo approvato dalla Camera dei deputati in data odier- 
na e trasmesso in pari data al Senato della Repubblica per la 
successiva approvazione in seconda lettura - decreto-legge 
S.2960-B, ha previsto, tra l’altro, che «le risorse destinate agli 
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, posso- 
no essere utilizzate anche per il finanziamento dei sistemi di 
trasporto rapido di massa, compreso il materiale rotabile»; 


Viste le delibere del 29 settembre 2004, n. 56, pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 2005, e del 27 mar- 
zo 2008, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 
2009 e la relativa errata corrige pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 32 del 2009, con le quali questo Comitato, per 
l’intervento denominato «Prolungamento della linea me- 
tropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza 
Bettola», ha rispettivamente: 
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a) approvato il progetto preliminare, del costo di 
174,942 milioni di euro (IVA inclusa) di cui 86 milioni 
di euro (IVA inclusa) per materiale rotabile, e assegnato 
un contributo, in termini di volume d’investimenti, di 54 
milioni di euro, imputato sulle risorse recate dall’art. 13 
della legge del 1° agosto 2002, n. 166; 


b) approvato il progetto definitivo, del costo di 
205,942 milioni di euro (IVA inclusa) di cui 86 milioni di 
euro (IVA inclusa) per materiale rotabile, confermando il 
contributo, e preso atto delle risorse destinate al relativo 
finanziamento, pari a complessivi 205,95 milioni di euro; 


Vista la delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2017, con la quale 
è stato approvato il Piano operativo infrastrutture del Mi- 
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, nel cui ambito 
è stato previsto il finanziamento di 23,30 milioni di euro 
per l’intervento «Metropolitana M1 Sesto FS-Monza Bet- 
tola», a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 
(FSC) 2014-2020; 


Vista la nota del 3 maggio 2016, n. 17449, con la quale 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, 
per la linea M1 della metropolitana di Milano, tratta Se- 
sto FS-Monza Bettola, l’inserimento all’ordine del giorno 
della prima riunione utile di questo Comitato della pro- 
posta di: 


a) trasferimento alla linea M1 dei contributi prece- 
dentemente assegnati alla linea M3 della medesima me- 
tropolitana, tratta Maciachini - Comasina, ai sensi della 
legge del 26 febbraio 1992, n. 211, e non utilizzati; 


b) assegnazione di nuovi contributi a valere sulle ri- 
sorse del fondo di cui all’art. 1, comma 88, della legge del 
27 dicembre 2013, n. 147, resi disponibili dall’art. 1, com- 
ma 228, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, «legge 
di stabilità 2015», e allora destinati esclusivamente alle 
reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane; 


c) autorizzazione all’utilizzo integrale dei ribassi di 
gara; 


Vista la nota del 15 luglio 2016, n. 4887, con la quale 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito 
chiarimenti e trasmesso documentazione inerente la pro- 
posta sopra citata; 


Vista la nota del 12 giugno 2017, n. 23371, con la qua- 
le il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tra- 
smesso un’ulteriore istruttoria inerente la linea M1 della 
metropolitana di Milano, tratta Sesto FS-Monza Bettola, 
alla luce della rilevata impossibilità di assegnare finan- 
ziamenti ad un intervento del Programma infrastrutture 
strategiche i cui progetti preliminare e definitivo erano 
stati approvati da questo Comitato, prescindendo dalla 
contestuale approvazione della variante che determina sia 
la predetta assegnazione di finanziamenti sia l’autorizza- 
zione all’utilizzo integrale dei ribassi d’asta; 


Viste le integrazioni di tale ultima istruttoria di cui alle 
comunicazioni di posta elettronica assunte al protocollo 
DIPE del 20 giugno 2017, n. 3080, e del 30 agosto 2017, 
n. 4212, nonché alle note del Ministero delle infrastruttu- 
re e dei trasporti del 4 agosto 2017, n. 5683, e del 24 ot- 
tobre 2017, n. 7329; 
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Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Mi- 
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare 
che: 


sotto l’aspetto tecnico-procedurale: 


a. il progetto definitivo approvato comprendeva il 
prolungamento della linea 1 della metropolitana per una 
lunghezza di circa 1.819 metri, la realizzazione delle sta- 
zioni di Sesto Restellone e Cinisello-Monza, l’asta di ma- 
novra di quest’ultima stazione e l’acquisto di nove treni; 


b. i citati nove treni sono stati acquistati e immes- 
si in esercizio sull’esistente tratta di linea 1 e che quindi 
restava da realizzare la parte infrastrutturale del suddetto 
prolungamento; 


c. la citata parte infrastrutturale del prolungamento 
comprendeva, tra l’altro, un tratto di galleria, denominato 
«tronchino ATM» e destinato ad asta di manovra provvi- 
soria per il ricovero dei treni in occasione dell’ EXPO ini- 
ziata il 1° maggio 2015, nonché la relativa sistemazione 
superficiale, che interessava uno degli assi più importanti 
di collegamento alla tangenziale est, nell’ambito del Co- 
mune di Sesto San Giovanni; 


d. i lavori del prolungamento in questione sono stati 
affidati a maggio 2011 e che nel corso degli stessi sono 
stati sottoscritti 3 atti di sottomissione per l’esecuzione 
di ulteriori interventi comprensivi, tra l’altro, di attività 
d’impermeabilizzazione del terreno per gran parte dei 
manufatti interrati ai fini del contenimento della falda ac- 
quifera, innalzatasi rispetto a quanto previsto nel progetto 
esecutivo, di attività di trasporto e accatastamento di ter- 
reno, di rimozione e smaltimento dei materiali rinvenuti 
nel corso delle attività di bonifica bellica, di conferimento 
terre e di maggiori opere per la protezione di un immobile; 


e. a causa di gravi inadempienze e di ritardi accu- 
mulati, a marzo 2015, dopo l’espletamento della proce- 
dura prevista dall’art. 136 del decreto legislativo n. 163 
del 2006, il contratto d’appalto è stato risolto ed è stata 
verificata l’entità delle opere realizzate, pari a circa il 46 
per cento del totale dei lavori; 


f. l’innalzamento della falda ha raggiunto i valori 
massimi storici nel periodo ottobre 2014-marzo 2015, con 
allagamento dell’intera linea nelle tratte già realizzate, e 
che tale situazione ha reso necessario elaborare una va- 
riante per interventi di consolidamento e impermeabiliz- 
zazione su manufatti a cielo aperto e su scavi a foro cieco 
in parte già realizzati nonché sulla porzione centrale di tre 
delle gallerie previste dal progetto e da scavare ex novo; 


g. oltre ai suddetti interventi di consolidamento e im- 
permeabilizzazione, nella variante è incluso l’impianto di se- 
gnalamento e automazione, come richiesto dalla prescrizione 
19 della delibera n. 25 del 2008, che imponeva l’adeguamen- 
to di tale impianto a quello che, all’epoca, era in procinto di 
essere introdotto sulla tratta già operativa della linea 1; 


h. con voto del 21 dicembre 2016, n. 79, il Comitato 
tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di traspor- 
to ad impianti fissi si è espresso favorevolmente sull’in- 
tervento, con prescrizioni; 

i. la variante in questione, relativa ad una differente 
modalità di realizzazione delle opere, non ha interessato 
la localizzazione dell’intervento, non richiede ulteriori at- 


— 80 — ÉÉ 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 81 


tività autorizzative in quanto, come dichiarato dal respon- 
sabile unico di progetto (RUP), non sussistono vincoli di 
natura paesaggistica, archeologica e ambientale; 


J. la variante non determina significative variazioni 
nelle interferenze già considerate nel progetto definitivo 
già approvato. 

k. la variante non modifica l’elenco delle ditte già 
oggetto dell’avvio del procedimento di dichiarazione di 
pubblica utilità; 


I. l’unica ditta interessata dal solo aumento della su- 
perficie di occupazione temporanea, a seguito della di- 
versa modalità di esecuzione di un tratto di galleria, ha 
ricevuto espressa comunicazione e che è in corso di de- 
finizione l’adeguamento dell’accordo bonario preceden- 
temente sottoscritto per la quantificazione della nuova 
indennità da corrispondere; 


sotto l’aspetto attuativo: 


a. il soggetto aggiudicatore dell’intervento è il Co- 
mune di Milano, tramite la sua controllata Metropolitana 
Milanese S.p.A. (MM), alla quale, per la parte infrastrut- 
turale dell’opera, lo stesso comune ha affidato al RUP 
lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva 
per l’appalto integrato, acquisizione immobili, suppor- 
to tecnico-amministrativo, direzione lavori, validazione, 
collaudo delle opere e supporto; 


b. a seguito dell’intervenuta risoluzione dell’inizia- 
le contratto per l'affidamento dei lavori, la realizzazione 
del «tronchino ATM», da terminare in vista dell’EXPO, è 
stata affidata direttamente ai sensi dell’art. 57, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, previa 
autorizzazione del Commissario delegato del Governo 
per EXPO 2015, individuando un appaltatore che, tra l’al- 
tro, fosse immediatamente disponibile; 


c. la relativa sistemazione superficiale è stata 
anch’essa affidata anticipatamente, con specifico bando 
di gara, in quanto interessava uno degli assi più impor- 
tanti di collegamento alla tangenziale est nell’ambito del 
Comune di Sesto San Giovanni, che risultava interrotto, 
con scavi aperti, dal 2012; 


d. analogamente, le attività di trasporto e fornitura 
del materiale da rinterro sono state affidate, previa pub- 
blicazione su uno specifico bando; 


e. per gli impianti di segnalamento, telecomando 
e controllo viaggiatori, che dovevano essere in linea con 
quelli già installati sulla tratta esistente, è stato deciso di 
procedere a gare d’appalto distinte della principale e che, in 
particolare, è stato affidato direttamente ad Alstom Ferro- 
viaria S.p.A. il nuovo sistema di segnalamento e telecoman- 
do, mentre per l’impianto di controllo viaggiatori si pro- 
cederà con trattativa privata, in quanto da uniformare con 
il sistema già in uso da parte di ATM (l’Azienda trasporti 
milanesi è la società di proprietà del Comune di Milano e 
gestore del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo) e 
Trenord s.r.l. (società partecipata al 50 per cento da Trenita- 
lia e da Ferrovie Nord Milano S.p.A. e attiva nel settore del 
trasporto ferroviario passeggeri della Regione Lombardia); 


f. relativamente ai lavori infrastrutturali, in applica- 
zione dell’art. 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
è stata verificata la disponibilità delle imprese che hanno 
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partecipato alla gara iniziale, sino alla quinta posizione 
della graduatoria, al subentro all’impresa inadempiente, 
alle stesse condizioni del contratto originario; 


g. ad esito di tale verifica, il 5 giugno 2017 è stato 
sottoscritto il contratto con l’impresa subentrante, preve- 
dendo che la consegna dei lavori sia «subordinata al con- 
cretizzarsi dei presupposti cui è condizionata l’efficacia» 
del contratto stesso «e, quindi, all’intervenuto perfeziona- 
mento del rifinanziamento delle opere»; 


h. sono in corso di stipula la convenzione tra MM 
e Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’autorizzazione alla 
realizzazione di un manufatto e del tratto di galleria in 
sottopasso alla sede autostradale e la convenzione tra 
MM e Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. per 
disciplinare i rapporti derivanti dall’attraversamento sot- 
terraneo dello svincolo Cinisello Nord; 


i. oltre ai lavori eseguiti dall’appaltatore iniziale, pari 
al citato 46 per cento circa del totale dei lavori, il «tronchino 
ATM» xè stato realizzato in tempo utile per EXPO, i lavori di 
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c. aggiornando il suddetto accordo, il 9 dicembre 
2009 gli Enti sopra citati hanno definito tempi e modali- 
tà per la realizzazione dell’intervento, conformemente al 
progetto definitivo approvato da questo Comitato, e han- 
no dato atto, tra l’altro: 


1. che le risorse disponibili, imputate come espo- 
sto nella tabella sopra riportata, superavano di 8.000 euro 
il costo dell’intervento e hanno concordato che tale som- 
ma sarebbe rimasta a disposizione fino alla conclusione 
dell’intervento, per fronteggiare eventuali imprevisti; 


2. che era destinato all’acquisto di treni il finan- 
ziamento di 8,950 milioni di euro a carico di ATM S.p.A., 
la quota di 4,450 milioni di euro del finanziamento a ca- 
rico del Comune di Milano e i 72,600 milioni di euro fi- 
nanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 159 del 2007; 


3. che la destinazione dei finanziamenti disponibi- 
li era quindi individuata come segue: 


sistemazione superficiale sopra richiamati sono stati conclusi (importi in milioni di euro) 
a marzo 2016 e le attività di trasporto e fornitura del mate- Enti Finanziamento | Quota finanz.to | Quota finanz.to 
riale da rinterro sono state terminate, mentre per la rimanente finanziatori | complessivo infrastruttura rotabile 
parte dell’intervento i lavori sono stati ripresi a giugno 2017 | | stato 126.600 54.000 72.600 
e se ne prevede la conclusione nel mese di ottobre 2019; eri 
egione 
Lombardia 19,120 19,120 
sotto l’aspetto finanziario: Provincia di 11,360 11,360 
Milano 
a. come riportato nella citata delibera n. 25 del 2008, Comino di 24,080 19,630 4,450 
il progetto definitivo approvato da questo Comitato e del Ilano 
costo totale di 205,942 milioni di euro, era finanziato a | | Comune di Joni ui 
carico delle seguenti tipologie di risorse, per un importo | | Monza i ‘ 
complessivo che superava quello del progetto stesso: Comune di 
7,920 7,920 
Sesto S.G. 
Tipologia di fondi tt 1 ATM S.p.A. 8,950 8,950 
Totale 205,950 119,950 86,000 
Legge Obiettivo (del CIPE n. 56/04) 54,000 
Regione Lombardia 19,120 
PONGA dI Ano ao 4. che, in caso di contributi assegnati superiori 
Comune di Milano 24,080 | | agli importi effettivamente spesi, gli eventuali residui 
Comune di Monza 7,920 | | finanziari saranno ripartiti pro quota tra gli enti finan- 
Comune.di Sesto 8.6, 7.920 ziatori dopo il collaudo finale tecnico-amministrativo 
dell’infrastruttura; 
ATM S.p.A. 8,950 
Totale parziale 133,350 d. il contratto di fornitura dei 9 treni, del costo inizia- 
Risorse decreto-legge n. 159/2007, art. 7, le di 86 milioni di euro, IVA inclusa, è stato poi sottoscrit- 
comma 3 72,600 | | to per un costo di 72,600 milioni di euro, al netto di IVA, 
Tbiale Genorala 205,950 | | recuperabile da parte di ATM S.p.A., soggetto attuatore 


b. il 22 settembre 2004 la Regione Lombardia, la 
Provincia di Milano e i Comuni di Milano, Monza, Cini- 
sello Balsamo e Sesto San Giovanni hanno sottoscritto un 
accordo con il quale si sono impegnati alla copertura del 
40 per cento del costo di realizzazione del progetto preli- 
minare relativo all’intervento in esame, comprensivo del 
relativo materiale rotabile, definendone la ripartizione; 
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del contratto in questione; 


e. per il finanziamento della suddetta fornitura è stato 
erogato il contributo statale di 72,600 milioni di euro e che per 
l’attrezzaggio dei veicoli sono stati utilizzati 2,650 milioni di 
euro, a valere sul contributo di 4,450 milioni di euro del Co- 
mune di Milano di cui alla precedente tabella, senza utilizza- 
re la quota di finanziamento resa disponibile da ATM S.p.A., 
pari ai citati 8,950 milioni di euro, che è stata quindi destinata 
all’acquisto di materiale rotabile per altro intervento; 
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f. secondo quanto previsto dal progetto definitivo 
approvato da questo Comitato, al netto dei suddetti 86 
milioni di euro inizialmente previsti per l’acquisto del 
materiale rotabile, il costo della sola parte infrastrutturale 
del progetto stesso ammontava a 119,942 milioni di euro, 
IVA inclusa; 


g. nell’ambito dei citati 119,942 milioni di euro, il 
valore delle opere da mettere a gara ammontava a 89,595 
milioni di euro e che tale importo è stato poi ridetermina- 
to in 89,712 milioni di euro, a seguito dell’adeguamento 
del progetto definitivo alle prescrizioni dettate dal CIPE 
nonché a seguito di alcuni affinamenti progettuali (quali 
la differente posizione delle scale d’uscita e lievi modifi- 
che alle sistemazioni superficiali); 


h. l’intervento è stato aggiudicato per 61,044 milioni 
di euro, dando luogo a ribassi d’asta per 28,668 milioni 
di euro; 


i. tenuto conto del costo di aggiudicazione dei lavori 
per i citati 61,044 milioni di euro e delle somme a disposi- 
zione, pari a 28,311 milioni di euro, il costo complessivo 
del progetto dopo la gara ammontava a 89,355 milioni di 
euro; 


]. a seguito della sottoscrizione dei 3 atti di sotto- 
missione, dell’accordo bonario del 30 ottobre 2013, sotto- 
scritto a fronte delle riserve iscritte dall’appaltatore per i 
lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2012, degli extra costi 
per i citati interventi urgenti connessi alla configurazione 
EXPO, di costi aggiuntivi (fra i quali gli espropri, i rim- 
borsi alle aziende di pubblici servizi, gli imprevisti e gli 
oneri per progettazione e direzione lavori), il costo ag- 
giornato del progetto ammonta a 143,249 milioni di euro, 
con un incremento complessivo di 53,894 milioni di euro 
rispetto ai succitati 89,355 milioni di euro; 


k. tale incremento di costo di 53,894 milioni di euro 
trova copertura per: 


1. 28,668 milioni di euro a valere sulle economie 
di gara sopra richiamate; 


2. 1,919 milioni di euro a valere sulle «ulteriori 
somme disponibili» evidenziate nel quadro economico 
dell’intervento, derivanti dalla rimodulazione delle som- 
me a disposizione dopo l’aggiudicazione della gara; 


3. 23,307 milioni di euro a valere sui fondi del 
Programma operativo infrastrutture di cui alla delibera di 
questo Comitato n. 54 del 2016; 


I. nel contenzioso con l’appaltatore originario, op- 
postosi alla risoluzione del contratto, sono state avviate 
le attività per l’escussione della polizza stipulata a garan- 
zia della cauzione prevista dal contratto, che ammonta 
a 6,294 milioni di euro, e per il rimborso in danno dei 
maggiori oneri sostenuti e da sostenere per effetto di tale 
risoluzione; 


m. gli eventuali rimborsi che dovrebbero essere ri- 
conosciuti potranno rappresentare una compensazione 
al finanziamento ora da richiedere per il completamento 
dell’intervento, ma che, pur ritenendo che non sussistano 
condizioni di soccombenza della stazione appaltante, i 
rimborsi in questione non sono stati considerati in quanto 
non certi né in termini di entità né di disponibilità; 
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Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
dell’art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di 
cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62; 


Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predispo- 
sta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Con- 
siglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione 
e il coordinamento della politica economica, così come 
integrata dalle osservazioni del Ministero dell’economia 
e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a 
base dell’esame della presente proposta nell’odierna se- 
duta del Comitato; 


Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 


Delibera: 


1. Approvazione variante 


1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato dispo- 
sto dell’art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 e del decreto legislativo n. 163 del 2006 
e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale 
applicabilità della previgente disciplina di cui al decre- 
to legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche 
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in par- 
ticolare dell’art. 169, commi 3 e 5 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive 
modificazioni, è approvata, con le prescrizioni di cui al 
successivo punto 4.1, la variante di cui in premessa all’in- 
tervento di «Prolungamento della linea metropolitana M1 
a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola», il cui 
progetto definitivo è stato approvato con la delibera di 
questo Comitato n. 25 del 2008. 


1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra au- 
torizzazione, approvazione e parere comunque denomi- 
nato e consente la realizzazione di tutte le opere, presta- 
zioni e attività previste nel progetto approvato. 


1.3 Ai sensi dell’art. 165, comma 3, del decreto legi- 
slativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l’im- 
porto di 143.249.040,49 euro, IVA inclusa, costituisce il 
limite di spesa della parte infrastrutturale dell’intervento 
di «Prolungamento della linea metropolitana M1 a Mon- 
za Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola», comprensivo 
della variante approvata al punto 1.1. 


2. Autorizzazione utilizzo ribassi d’asta 


Per il finanziamento della variante di cui al precedente 
punto 1.1 è autorizzato l’utilizzo dei ribassi d’asta conse- 
guiti, pari a 28,668 milioni di euro. 
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3. Finanziamenti 


3.1 La copertura finanziaria del limite di spesa di 
143,249 milioni di euro, IVA inclusa, di cui al precedente 
punto 1.3 è così articolata: 


(importi in milioni di euro) 
Fnti finanziatori Finanziamenti F inanziamenti 
parziali totali 
Stato: 
: 1. legge obiettivo (de- 54,000 
libera CIPE n. 56/2004) 23 300 77,300 
2. risorse FSC 2014-2020 ” 
(delibera CIPE n. 54/2016) 
Regione Lombardia 19,120 
Provincia di Milano 11,360 
Comune di Milano 19,630 
Comune di Monza 7,920 
Comune di Sesto S.G. 7,920 
Totale 143,250 


4. Prescrizioni 


4.1 Come richiesto dal Comitato tecnico permanente 
per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi: 


a) il costo degli impianti di segnalamento, teleco- 
mando e telecomunicazione contrattualizzati con Alstom 
Ferroviaria S.p.A., dovrà essere congruito dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti entro l’importo massi- 
mo ammissibile di 10,565 milioni di euro, previa presen- 
tazione della relativa documentazione giustificativa da 
parte del soggetto aggiudicatore; 


b) il costo dell’impianto di controllo viaggiatori 
dovrà essere congruito dal Ministero delle infrastruttu- 
re e dei trasporti entro l’importo massimo ammissibile 
di 1,6 milioni di euro, previa presentazione della relati- 
va documentazione giustificativa da parte del soggetto 
aggiudicatore; 


c) il costo delle «opere complementari e completa- 
mento impianti», pari a 1,2 milioni di euro, dovrà essere 
congruito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
previa presentazione della relativa documentazione giu- 
stificativa da parte del soggetto aggiudicatore; 


d) nell’ambito dell’accordo bonario sottoscritto il 
30 ottobre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti potrà ritenere ammissibili a finanziamento solo gli 
importi afferenti lavori e forniture, che dovranno ugual- 
mente essere congruiti dal predetto Ministero, previa pre- 
sentazione della relativa documentazione giustificativa 
da parte del soggetto aggiudicatore. 


4.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti do- 
vrà aggiornare la Presidenza del Consiglio dei ministri 
- DIPE e il Ministero dell’economia e delle finanze in 
merito alla valutazione dei costi e dell’accordo di cui al 
precedente punto 4.1, nonché in merito alla definizione 
del contenzioso con l’iniziale appaltatore e alle somme 
che quest’ultimo dovesse essere condannato a corrispon- 
dere a ristoro dei danni da lui causati. 
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4.3 Dopo il collaudo tecnico-amministrativo finale 
dell’opera, il Ministero delle infrastrutture e dei traspor- 
ti dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - DIPE il resoconto dei finanziamenti destinati 
all’opera stessa, sia per la parte relativa all’infrastruttu- 
ra sia per il materiale rotabile, e dei relativi utilizzi, per 
consentire il riparto pro quota, tra gli enti finanziatori, de- 
gli eventuali finanziamenti non utilizzati, come previsto 
dall’accordo del 9 dicembre 2009 citato in premessa. 


5. Disposizioni finali 


5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prov- 
vederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la 
conservazione dei documenti componenti la variante di 
cui al precedente punto 1.1. 


5.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prov- 
vederà a svolgere le attività di supporto intese a consen- 
tire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza 
sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla 
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indica- 
zioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 


5.3 Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione del 
progetto di cui al punto 1.1 dovrà essere stipulato appo- 
sito Protocollo di legalità tra la Prefettura competente 
UTG, il soggetto aggiudicatore e l'appaltatore, ai sensi 
della delibera n. 62 del 2015, punto 3.1. 


5.4 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che 
le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate 
una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i 
connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell’ope- 
ra dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di in- 
formazioni coerenti per contenuti con il sistema di moni- 
toraggio degli investimenti pubblici, di cui all’art. 1 della 
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalità di 
scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecni- 
co tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi 
ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 229 del 2011, 
articoli 6 e 7. 


5.5 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 15 
del 2015, prevista all’art. 36, comma 3, del decreto-legge 
n. 90 del 2014 e richiamata in premessa, le modalità di 
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsio- 
ni della medesima delibera. 


5.6 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 
2004, il CUP assegnato all’opera dovrà essere evidenzia- 
to in tutta la documentazione amministrativa e contabile 
riguardante l’opera stessa. 


Roma, 22 dicembre 2017 


Il Presidente: GENTILONI SILVERI 


Il segretario: LOTTI 


Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 255 
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DELIBERA 22 dicembre 2017. 


Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e del- 
le finanze, concernente la perimetrazione della zona franca 
istituita nel territorio dei comuni della regione Sardegna 
colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013, per il quale 
è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione 
del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, e la defi- 
nizione delle agevolazioni da concedere alle imprese in essa 
localizzate. (Delibera n. 116/2017). 


IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 


Visto l’art. 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, che ha istituito una zona franca nel territorio 
dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione 
del 18 e 19 novembre 2013, per il quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei 
ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2016; 


Vista la medesima disposizione di legge che ai fini 
dell’istituzione della suddetta zona franca autorizza la 
spesa di 5 milioni di euro nell’anno 2016 e demanda a un 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con- 
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti 
la Regione Sardegna e il CIPE, la definizione sia della 
perimetrazione della zona franca sia delle agevolazioni 
da concedere alle imprese localizzate all’interno della 
medesima; 


Considerato che per il finanziamento delle predette 
agevolazioni, la sopra richiamata norma dispone l’incre- 
mento di 5 milioni di euro, nell’anno 2016, dell’autoriz- 
zazione di spesa di cui all’art. 22-bis, comma 1, del de- 
creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con una corrispondente 
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282; 


Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 15 dicembre 2017, n. 2915, a firma del Capo 
di Gabinetto, con la quale è stato trasmesso a questo co- 
mitato, per il relativo esame, lo schema di decreto inter- 
ministeriale concernente la perimetrazione della «Zona 
franca» istituita nel territorio dei comuni della Regione 
Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 
2013 e la definizione delle agevolazioni da concedere alle 
imprese in essa localizzate; 


Viste, la relazione illustrativa dei contenuti del prov- 
vedimento e la relazione tecnica allo schema di decreto, 
entrambe allegate alla sopra citata nota n. 29151 del Capo 
di Gabinetto; 


Vista la nota del Ministero dell’economia e delle fi- 
nanze in data 11 settembre 2017, n. 17492, con la qua- 
le il Capo di Gabinetto ha trasmesso il formale assenso 
dell’ufficio legislativo finanze del Ministero al prosieguo 
dell’iter di adozione dello schema di decreto in esame; 


Preso atto che la Regione Sardegna, con nota n. 8578 
del 29 novembre 2017, ha espresso il formale assenso al 
prosieguo dell’iter di approvazione dello schema di de- 
creto interministeriale in esame; 
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Considerato che lo schema di decreto in esame, in 
particolare: 


a) opera la richiamata perimetrazione sulla base del- 
la tabella A allegata all’ordinanza del commissario dele- 
gato per l'emergenza, n. 16 del 10 dicembre 2013, come 
integrata dalle successive ordinanze nn. 17 e 18 del 12 di- 
cembre 2013, n. 22 del 23 gennaio 2014, e da ultimo dal- 
la ordinanza n. 25 del 25 febbraio 2014, sulla base delle 
quali rimane ad oggi determinato il numero complessivo 
dei comuni interessati dall’evento alluvionale; 


b) prevede la facoltà, da parte della Regione Sarde- 
gna, di istituire una riserva finanziaria di scopo, nell’am- 
bito della dotazione finanziaria complessiva stabilita 
dall’art. 13-bis del richiamato decreto-legge n. 78/2015, 
eventualmente integrata con ulteriore risorse regionali; 


c) istituisce la misura agevolativa in forma di contri- 
buto in conto capitale, concedibile ai sensi e alle condizio- 
ni del regime di aiuti in de minimis di cui al regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013, e successive modificazioni e integrazioni; 


d) prevede che tale contributo sia fruibile dalle im- 
prese beneficiarie in forma di compensazione delle tasse 
e delle imposte a loro carico, attraverso il modello F24; 


e) circoscrive la platea dei beneficiari alle imprese 
di micro e piccola dimensione, come definite dal regola- 
mento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 
2014, con sede principale o unità locale ricadenti nella 
zona perimetrata sulla base di certificazione camerale, e 
prevede il possibile cumulo dell’agevolazione con even- 
tuali altre, purché in regime di de minimis, ma nel limite 
degli importi massimi previsti dal regime medesimo; 


stabilisce che l’entità del contributo massimo ri- 
conoscibile a ciascuna impresa beneficiaria è pari all’am- 
montare complessivo dei ricavi riportato nell’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata dalla medesima im- 
presa nell’esercizio precedente a quello in corso alla data 
di presentazione dell’istanza. Per le imprese costituite o 
attive da meno di dodici mesi alla data di presentazione 
delle istanze, l'ammontare complessivo dei ricavi è con- 
venzionalmente assunto in misura pari al valore medio 
dell’ammontare complessivo dei ricavi indicato dagli al- 
tri soggetti beneficiari; 


g) prevede che le agevolazioni saranno concesse nei 
limiti delle risorse finanziarie disponibili; 


h) prevede che 1’ Amministrazione responsabile del- 
la gestione del contributo, comprese eventuali sue revo- 
che, è il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve 
le necessarie attività di regolazione contabile derivanti 
dal previsto utilizzo del contributo esclusivamente in for- 
ma di compensazione tramite il modello unificato di ver- 
samento F24 che sono invece affidate all’ Agenzia delle 
entrate. 


Valutato che lo schema di decreto in esame non incide 
sul bilancio dello Stato dal momento che con esso sono 
stabilite esclusivamente la perimetrazione della «Zona 
Franca» e la tipologia delle agevolazioni concedibili, la 
cui copertura finanziaria è già prevista dalla legge; 


Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 
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Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predispo- 
sta per la seduta del comitato dalla Presidenza del Con- 
siglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione 
e il coordinamento della politica economica, così come 
integrata dalle osservazioni del Ministero dell’economia 
e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a 
base dell’esame della presente proposta nell’odierna se- 
duta del Comitato; 


Su proposta del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 


Delibera: 


Ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 19 giugno 
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2015, n. 125, il comitato esprime parere favore- 
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vole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, recante la perimetrazione della «Zona fran- 
ca» istituita nel territorio dei comuni della Regione Sar- 
degna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013 e 
la definizione delle agevolazioni da concedere alle impre- 
se in essa localizzate. 


Roma, 22 dicembre 2017 


Il Presidente: GENTILONI SILVERI 


Il segretario: LOTTI 


Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 
243 
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Metotrexato Pfizer». 


Estratto determina AAM/PPA n. 239 del 15 marzo 2018 


Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.1.4) una o 
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti- 
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale 
METOTREXATO PFIZER. 


Codice pratica: VN2/2016/89. 


È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto alle sezioni 4.1, 4.2, 4.3 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del 
foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Metotrexato Pfizer», 
nelle forme e confezioni autorizzate. 


Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio- 
ne, di cui al presente estratto. 


Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) 
con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina 
(LT). 


Stampati 


1. Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 


2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este- 
re, deve darne preventiva comunicazione all’ AIFA e tenere a disposi- 
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 


Smaltimento scorte 


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, com- 
ma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono es- 
sere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illu- 
strativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla 


data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al 
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


18A02337 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commer- 
cio dei medicinali per uso umano «Cardura», «Benur» e 
«Normothen». 


Estratto determina AAM/PPA n. 240 del 15 marzo 2018 


Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: B.II.d.1.e), 
B.II.d.1.h), relativamente ai medicinali CARDURA, BENUR, 
NORMOTHEN. 


Codice pratica: VN2/2017/4. 
Si approvano le seguenti variazioni: 
modifica dei limiti di specifica per il contenuto di umidità: 
da: massimo 6.0 % (Release e shelf life); 
a: massimo 6.0 % (Release) e massimo 7.0 % (shelf life); 
test per la valutazione della contaminazione microbiologica e la 
ricerca di microrganismi specifici: 


da: aerobic bacteria (max 10° CFU/g), fungi (max 10° CFU/g), 
E. Coli (assenti/g); salmonella (assenti/g); altri enterobatteri (max 10° 
CFU/g), pseudomonas aeruginosa (assenti/g); staphylococcus aureus 
(assenti/g); 


a: TAMC (max 10° CFU/g), TYMC (max 10° CFU/g), E. Coli 
(assenti/g); 


relativamente ai medicinali «Cardura», «Benur», «Normothen», 
nelle forme e confezioni autorizzate; 


Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.1. (codice fiscale n. 06954380157) 
con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina 
(LT) Italia. 


Smaltimento scorte 


I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
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Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


18A02338 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Dalacin C» 


Estratto determina AAM/PPA n. 241 del 15 marzo 2018 


Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo Il: C.I.4) Una 
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti- 
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale 
DALACINC. 


Codice pratica: VN2/2017/342. 


È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto alle sezioni 4.5 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio 
illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Dalacin C», 
nella forma e confezione sottoelencata: 


A.I.C. n. 022633059 - «150 mg capsule rigide» 12 capsule. 


Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio- 
ne, di cui al presente estratto. 


Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), 
con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina. 


Stampati 


1. Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 


2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati- 
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolza- 
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu- 
nicazione all’ AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza del- 
le disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 


Smaltimento scorte 


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare 
il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del- 
la Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.LC. 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


18A02339 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Dalacin C Fosfato». 


Estratto determina AAM/PPA n. 242 del 15 marzo 2018 


Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo Il: C.I.4) Una 
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti- 
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale 
DALACIN C FOSFATO. 
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Codice pratica: VN2/2017/343. 


È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto alle sezioni 4.2 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio 
illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Dalacin C Fo- 
sfato», nelle forme e confezioni sottoelencate: 


A.I.C. n. 023868019 - «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 
fiala 2 ml; 


A.I.C. n. 023868021 - «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 
fiala 4 ml. 


Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio- 
ne, di cui al presente estratto. 


Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L. (codice fiscale 06954380157) 
con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina 
(LT). 


Stampati 


1. Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 


2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati- 
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il 
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolza- 
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu- 
nicazione all’ AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza del- 
le disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 


Smaltimento scorte 


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare 
il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del- 
la Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


18A02340 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Lormetazepam Doc Ge- 
nerici». 


Estratto determina AAM/PPA n. 243 del 15 marzo 2018 


Autorizzazione della variazione: variazione di tipo Il: C.I.11.b) 
Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilan- 
za medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e 
condizioni relativi ad un’autorizzazione all'immissione in commercio, 
o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale LORMETA- 
ZEPAM DOC GENERICI. 


Codice pratica: VN2/2016/236. 


È autorizzata l’introduzione del RMP, relativamente al medici- 
nale «Lormetazepam Doc Generici», nella forma e confezione: A.I.C. 
n. 036421016 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml. 


Titolare A.I.C.: Doc Generici Srl (codice fiscale 11845960159), 
con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano 
(Italia). 


7-4-2018 


Smaltimento scorte 


I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


18A02341 


Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Didanosina 
Aurobindo». 


Con la determinazione n. aRM - 35/2018 - 3199 del 16 marzo 2018 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici- 
nale, nelle confezioni indicate: 


medicinale DIDANOSINA AUROBINDO: 

confezione: 043110016; 

descrizione: «200 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap- 
sule in blister pa/al/pvc/carta/pe/al; 

confezione: 043110028; 

descrizione: «200 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 cap- 
sule in blister pa/al/pvc/carta/pe/al; 

confezione: 043110030; 

descrizione: «200 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap- 
sule in contenitore hdpe; 

confezione: 043110042; 

descrizione: «200 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 
capsule in contenitore hdpe; 

confezione: 043110055; 

descrizione: «250 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap- 
sule in blister pa/al/pvc/carta/pe/al; 

confezione: 043110067; 

descrizione: «250 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 cap- 
sule in blister pa/al/pvc/carta/pe/al; 

confezione: 043110079; 

descrizione: «250 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap- 
sule in contenitore hdpe; 

confezione: 043110081; 

descrizione: «250 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 
capsule in contenitore hdpe; 

confezione: 043110093; 

descrizione: «400 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap- 
sule in blister pa/al/pvc/carta/pe/al; 

confezione: 043110105; 

descrizione: «400 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 cap- 
sule in blister pa/al/pvc/carta/pe/al; 

confezione: 043110117; 

descrizione: «400 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 cap- 
sule in contenitore hdpe; 

confezione: 043110129; 

descrizione: «400 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 
capsule in contenitore hdpe; 


Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- 
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione. 


18402514 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 81 


Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel 
Mylan Generics». 


Con la determinazione n. aRM - 36/2018 - 2322 del 16/03/2018 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislati- 
vo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.A., l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle con- 
fezioni indicate: 
medicinale CLOPIDOGREL MYLAN GENERICS: 

confezione: 040669018: 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 com- 
presse in flacone hdpe; 

confezione: 040669020; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 60 com- 
presse in flacone hdpe; 

confezione: 040669032; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 com- 
presse in flacone hdpe; 

confezione: 040669044; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 90 com- 
presse in flacone hdpe; 

confezione: 040669057; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 100 com- 
presse in flacone hdpe; 

confezione: 040669069; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 500 com- 
presse in flacone hdpe; 

confezione: 040669071; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 7 compres- 
se in blister pvc/al; 

confezione: 040669083; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 com- 
presse in blister pvc/al; 

confezione: 040669095; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 14 com- 
presse in blister pvc/al; 

confezione: 040669107; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 20 com- 
presse in blister pvc/al; 

confezione: 040669119; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 com- 
presse in blister pvc/al; 

confezione: 040669121; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 com- 
presse in blister pvc/al; 

confezione: 040669133; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 com- 
presse in blister pvc/al; 

confezione: 040669234; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 com- 
presse in blister pvc/al; 

confezione: 040669145; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 7 compres- 
se in blister opa/al/pvc/al; 

confezione: 040669158; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 com- 
presse in blister opa/al/pve/al; 

confezione: 040669160; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 14 com- 
presse in blister opa/al/pvc/al; 

confezione: 040669172; 

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 20 com- 
presse in blister opa/al/pve/al; 

confezione: 040669184; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 com- 
presse in blister opa/al/pvc/al; 
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confezione: 040669196; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 com- 
presse in blister opa/al/pvc/al; 


confezione: 040669208; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 com- 
presse in blister opa/al/pvc/al; 


confezione: 040669210; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 com- 
presse in blister pvc/al; 


confezione: 040669222; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 com- 
presse in blister pvc/al; 


confezione: 040669246; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 112 com- 
presse in blister pvc/al; 


confezione: 040669259; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 com- 
presse in blister opa/al/pve/al; 


confezione: 040669261; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 com- 
presse in blister opa/al/pve/al; 


confezione: 040669273; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 com- 
presse in blister opa/al/pvc/al; 


confezione: 040669285; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 112 com- 
presse in blister opa/al/pve/al; 


confezione: 040669347; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 x 1 
compresse in blister opa/al/pvc/al; 


confezione: 040669297; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 com- 
presse in blister pvc/al; 


confezione: calendario; 
confezione: 040669309; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 
compresse in blister pvc/al; 


confezione: 040669311; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 x 1 
compresse in blister pvc/al; 


confezione: 040669323; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 com- 
presse in blister opa/al/pvc/al; 


confezione: calendario; 
confezione: 040669335; 


descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 
compresse in blister opa/al/pvc/al. 


Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- 
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione. 


18A02515 


Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio del medicinale per uso umano «Capoten» 


Con la determinazione n. aRM - 37/2018 - 1401 del 16 marzo 2018 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bristol Myers Squibb S.r.l, 
l’autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medici- 
nale, nelle confezioni indicate. 


Medicinale: CAPOTEN. 

Confezioni e descrizioni: 
024446015 - «25 mg compresse» 50 compresse; 
024446027 - «50 mg compresse» 24 compresse. 
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Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- 
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre- 
sente determinazione. 


18A02516 


Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina 
Accord Healthcare». 


Con la determinazione n. aRM - 38/2018 - 3029 del 20 marzo 2018 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Accord Healthcare Limited, 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici- 
nale, nelle confezioni indicate. 

Medicinale: GEMCITABINA ACCORD HEALTHCARE. 

Confezioni e descrizioni: 


039531013 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 
flaconcino in vetro da 10 ml; 


039531025 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacon- 
cino in vetro da 50 ml; 


039531037 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacon- 
cino In vetro. 

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- 
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre- 
sente determinazione. 


18A02517 


Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib 
Sandoz». 


Con la determinazione n. aRM - 39/2018 - 1392 del 21 marzo 2018 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confe- 
zioni indicate. 

Medicinale: BORTEZOMIB SANDOZ. 

Confezioni e descrizioni: 


043464015 - «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fla- 
concino in vetro; 


043464027 - «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 3 fla- 
concini in vetro; 


043464039 - «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 fla- 
concini in vetro; 


043464041 - «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 fla- 
concini in vetro. 

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- 
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre- 
sente determinazione. 


18402518 


Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Aceplus» 


Con la determinazione n. aRM - 40/2018 - 1401 del 21 marzo 2018 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Bristol Myers Squibb S.r.l, l’au- 
torizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate: 


medicinale: ACEPLUS; 
confezione: A.I.C. n. 026067013; 


descrizione: «S0 mg + 25 mg compresse» 12 compresse in bli- 
ster PVC/PVDC/AL. 
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Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- 
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre- 
sente determinazione. 


18A02519 


Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Ci- 
pla». 


Con la determinazione n. aRM - 41/2018 - 3857 del 21 marzo 2018 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Cipla (EU) Limited, l’autorizza- 
zione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle 
confezioni indicate: 


medicinale: LINEZOLID CIPLA; 
confezione: A.I.C. n. 044617013; 


descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compres- 
se in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria; 


medicinale: LINEZOLID CIPLA; 
confezione: A.I.C. n. 044617025; 


descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compres- 
se in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria; 


medicinale: LINEZOLID CIPLA; 
confezione: A.I.C. n. 044617037; 


descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compres- 
se in blister PVC/AL; 


medicinale: LINEZOLID CIPLA; 
confezione: A.I.C. n. 044617049; 


descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compres- 
se in blister PVC/AL; 


medicinale: LINEZOLID CIPLA; 
confezione: A.I.C. n. 044617052; 


descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compres- 
se in blister PVC/AL; 


medicinale: LINEZOLID CIPLA; 
confezione: A.I.C. n. 044617064; 


descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compres- 
se in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria. 


Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- 
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre- 
sente determinazione. 


18A02520 


CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI PRATO 


Nomina del conservatore del registro delle imprese 


La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agri- 
coltura di Prato, con deliberazione n. 17 del 19 marzo 2018, ha nomi- 
nato la dott.ssa Catia Baroncelli quale conservatore del registro delle 
imprese ai sensi dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni a far data dal 1° aprile 2018. 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 


Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare 


Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si 
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 
6 aprile 2018, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa 
da 13 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizio- 
ne nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 della 
Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: 


«Indizione di un referendum di indirizzo per la denuncia da parte 
dell’Italia dei Trattati dell’Unione europea». 


Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede legale 
dell’Unione sindacale di base con sede in Roma, via dell’ Aeroporto 
n. 129 c.a.p. 00175. 


18A02588 


MINISTERO DEI BENI 
E DELLE ATTIVITA CULTURALI 
E DEL TURISMO 


Comitato promotore per le celebrazioni rossiniane 


Si comunica che, ai sensi della legge 4 dicembre 2017, n. 188, re- 
cante «Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla 
morte di Gioachino Rossini», con decreto del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 1° febbraio 2018, registrato dalla Corte dei 
conti in data 8 marzo 2018 al foglio n. 463, è stato istituito il «Comitato 
promotore delle celebrazioni rossiniane». Il provvedimento è reperibile 
sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo nella sezione «atti a firma del Ministro». 


18402410 


Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla 
morte di Raffaello Sanzio. Assegnazione contributi, nomi- 
na dei componenti, funzionamento, scioglimento. 


Si comunica che, ai sensi della legge 12 ottobre 2017, n. 153, re- 
cante “Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Le- 
onardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri”, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 
e del turismo 23 gennaio 2018, n. 56, registrato dalla Corte dei conti 
in data 15 febbraio 2018 al foglio n. 331, è stato istituito il “Comitato 
Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello San- 
zio”. Il provvedimento è reperibile sul sito istituzionale del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo nella sezione «atti a firma 
del Ministro». 


18A02411 


Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri. Assegnazione contributi, nomi- 
na dei componenti, funzionamento, scioglimento. 


Si comunica che, ai sensi della legge 12 ottobre 2017, n. 153, re- 
cante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Le- 
onardo Da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri», con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 21 febbraio 2018, n. 114, registrato alla Corte dei conti in 
data 28 marzo 2018 al foglio n. 601, è stato istituito il «Comitato nazio- 
nale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri». Il 
provvedimento è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo nella sezione «atti a firma del 
Ministro». 


18A02412 


7-4-2018 


MINISTERO DELL’INTERNO 


Disapplicazione della sanzione al comune di Casteltermini 
per il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015 


Si comunica che in data 21 marzo 2018 è stato emanato il decreto 
del Direttore centrale della finanza locale concernente la disapplicazio- 
ne della sanzione al Comune di Casteltermini per il mancato rispetto del 
patto di stabilità anno 2015. 


Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero 
dell’interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centra- 
le della finanza locale, alla pagina http://dait.interno.gov.it/documenti/ 
decreto _21-03-2018.pdf 


18A02374 


MINISTERO DELLA DIFESA 


Concessioni di onorificenze al merito dell’Esercito 


Con decreto ministeriale n. 1302 del 7 marzo 2018, al Colonnello 
Piccirillo Agostino, nato il 12 marzo 1971 a Portico di Caserta (CE), è 
stata concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito con la seguente 
motivazione: «Comandante della Task Force “Praesidium” nell’ambi- 
to dell’operazione “Prima Parthica” evidenziava in ogni circostanza 
un’azione di comando altamente audace, efficace ed incisiva che ha 
permesso ai dipendenti reparti di esprimere al meglio le capacità ope- 
rative, facendo sì che venissero pienamente raggiunte le indispensabili 
condizioni di sicurezza nell’intera area di responsabilità per il proseguo 
della missione. Sempre presente nelle situazioni più delicate, durante 
un attacco con fuoco indiretto perpetrato da ISIS nei giorni 5 e 15 otto- 
bre 2016, guidava personalmente le operazioni al fine di neutralizzare 
la minaccia mettendo a rischio la propria incolumità. Splendida figura 
di Comandante carismatico ed esempio di fortissimo attaccamento al 
dovere ha contribuito ad accrescere significativamente il prestigio del 
Paese in un contesto internazionale». Mosul Dam (Iraq), 21 settembre 
2016 - 28 febbraio 2017. 
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Con decreto ministeriale n. 1303 del 7 marzo 2018, al Tenente 
Colonnello Fraticelli Andrea, nato il 14 novembre 1975 a Macerata, è 
stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente 
motivazione: «Comandante del battaglione di manovra della Task Force 
“Praesidium”, sempre alla testa dei propri bersaglieri operava con inci- 
siva ed efficace azione di comando di concerto con le forze di sicurezza 
irachene e quelle della coalizione per gestire e garantire la sicurezza 
dell’area della diga di Mosul, consentendo il pieno raggiungimento de- 
gli obbiettivi della missione e riscuotendo ampi e lusinghieri apprezza- 
menti. In particolare, a seguito di una serie di attacchi a fuoco da parte di 
elementi ostili, guidava con somma perizia le unità sul terreno, riuscen- 
do a contrastare le sorgenti di fuoco dell’avversario e neutralizzare la 
minaccia. Fulgido esempio di Ufficiale comandante che ha contribuito a 
dare lustro e prestigio all’Esercito italiano nel delicato contesto irache- 
no». Mosul Dam (Irag), 21 settembre 2016 - 25 febbraio 2017. 


Con decreto ministeriale n. 1304 del 7 marzo 2018, al Capitano 
Guarino Giuliano, nato il 2 luglio 1983 a Napoli, è stata concessa la 
croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: 
«Comandante di compagnia bersaglieri, conduceva con somma perizia 
il dispositivo di difesa della base durante gli attacchi con fuoco indiretto 
perpetrati da parte di ISIS nei giorni 5 e 15 ottobre 2016 nonché nel cor- 
so dell’attacco diretto alla diga il 24 ottobre 2016. La sua azione tenace 
e ardimentosa permetteva di approntare il fuoco dell’Unità mortai alle 
proprie dipendenze in appoggio alle Forze locali irachene in combatti- 
mento, contribuendo significativamente al ripristino delle condizioni di 
sicurezza. Con consapevole coraggio, rara lucidità e sprezzo del peri- 
colo, continuava a guidare personalmente il contrattacco sotto il fuoco 
nemico mettendo a rischio la propria incolumità. Splendida figura di 
Ufficiale che con il proprio operato contribuiva a dare lustro e prestigio 
all’Esercito italiano in un contesto internazionale». Mosul Dam (Irag), 
21 settembre 2016 - 25 febbraio 2017. 
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RETTIFICHE 


Avvertenza.—L'avvisodirettificadà notizia dell'avvenuta correzione di errorimaterialicontenuti nell’originaleo nellacopia delprov- 
vedimento inviato perla pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale.L'errata corrige rimedia, invece, aderrori verificatisi nella stampa 
delprovvedimento nella Gazzetta Ufficiale.I relativicomunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art.8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.217. 


ERRATA-CORRIGE 


Comunicato relativo al decreto 4 novembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Recepimento 
della direttiva (UE) n. 2015/653 di modifica alla lista dei codici unionali armonizzati». (Decreto pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale - Serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2016). 


Nell’art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 30, seconda 
colonna, dove è scritto: 


«40.14 Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo 
adattato tramite due mani o due braccia», leggasi: 


«40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio 
40.15. Servosterzo alternativo adattato tramite due mani o due braccia». 
Inoltre, dove è scritto: «42.02. ispositivo retrovisore adattato», leggasi: «42.01. Dispositivo retrovisore adattato». 
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